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HD6SPO1SO.HD68PO1VO5, 
HD6SPO1VOZ7,.HD68SPO1IMIO 
IMICU (Microcormputer Unit) 





ゃ 


HD68P01 は , HD6801 ファ ミリ と コン パチ ブル な 命令 オプ ジェ クト コ | HD6aP01S0, HD68P01V05。HD68P01V07 
ー ド を 有 し , 同一 チッ プ 上 に 128 バ イト の RAM, シリ アル コミ ュ ニ ケー ショ | HD68P01M0 
ン イ ンタ フェ ー ス (SC1),、 パラ レル 1 エグ OO 端子 お よび 3 種類 の 機能 を 持つ 
タイ マ を 備え , か つ パ ッ ケ ー ジ 上 に EPROM (2k, 4k, 8k バイ ト 使 用 可 ) 
を 搭載 し た シン グル チッ プ '" マ イク ロコ ンピュータ ュ ユニット で ぁ り ,HD 
6801 ファ ミリ と コン パチ ブル で す 。 さらに , 主要 命令 の 実行 時 間 の 改良 
や , 符号 な し 8 ビッ ト 長 デ ー タ 同士 の 乗算 (結果 は 16 ビ ッ ト 長 ) を 含む 
数 種類 の 新 操作 命令 が 付加 され て お り , シス テム スル ー プ ブッ ト の 向上 が 
図 あ 妨 て いる か 65K ワー ドド まま て の アド レス 空 間 を デ ク セ ス で て でき ます 。 
また , 最小 の 時 間 で ファ ー ム ウェ ア の 変更 を 容易 に し , か つ 小 規模 量産 
ンス テム に も る も 適用 で きま す 。 




















(DC-40P ) 
還 持 長 圏 ビン 配置 図 【 上 面 図 ) 
@ 命令 セッ ト は HMCS6800 の 拡張 セン ト 
@ 8 X8 乗 算 機能 HD68P01V05 


HD68P01S0 


の シリ デルコ ミュ ニテ クー の の ス (SOI) 内 蔵 
SIIDO900G20 の 740 カー グ IE 
@16 ビ ッ ト タ イマ 内 蔵 
@ すべ て の 形式 の EPROM を 使用 可 

2k バイ ト :HN462716 相 当 

4k バイ ト : HN462732, HN462532 相当 

8k バイ ト :HN482764 相当 
@128 バイ ト 内 蔵 RAM (先頭 664 バイ ト は 電源 オフ 時 内 容保 持 可 ) 
@29 本 の パラ レル 1/O 端子 お よび 2 本 の デー タス トロ ー ブ 端 子 
@ 発振 回 路 を 有 し , 4 分 周 信 号 を 内 部 クロ ッ ク と し て 使用 
IL AN だ AUUDW 
@ 強力 な 割込み 機能 


OO の OO の OO の OOO 





ら randby S ら randby 














HD68P01V07 HD68P01iM0 
一 製品 形 名 人 。 
- XTAL[ 21 Bd sc 
| 形 名 | バス タイ ミン 適用 PPROM na 上 
IRO Bd Pai 
HD68P01S0 1 MHz HN462716 相当 vo 加 。 
Pzo [8 2 Pa4 
HD68PO1V05 1 MHz HN462532 相当 EE 四 

















HD68PO1V07 1 MHz HN462732 相当 Pa 








HD68P01M0 HN482764 相 当 電 二 加 。 





PJ 6 Srandby 


) 本 MCU に 搭載 する EPROM は 別 完 
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HD68P01SO,HD68PO1VO5,HD68PO1V07,HD68PO1MO 


左 プ ロッ クダ イア グラ ム 

















| Address 
Output 








HN462716 ゴ ] 
HN462732 
HN462532 
HN482764 
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HD68PO1SO0,HD68PO1VO5,HD68PO1V07,HD68PO1MO 






































田 絶 対 最 大 定格 
項 日 
ー 電 源 電 圧 
2 2 旧居 
動作 温 度 
保 存 温 度 Tstg ーー0D や や NE 150 





( 注 ) 本 製品 は 高 静電気 電圧 や 高 電 界 に 対し , 入力 端子 に 保護 回 路 を 備え て いま す が , これ ら の 高 入 力 イ ン ピ ー ダ ンス 保護 回 路 に 最大 定格 以上 の 過電圧 を 
印加 し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 ま だ た, バッ ケー ジ 上 面 の ピン ソケット に つい て も 同様 に 注意 し て くだ さい 。 正常 な 動作 を 保証 する た め に は 。 
Vin。 Vout を Vss ミ (Vi。 ま た は V。。,) ミ Vcc に する こと を 推奨 し ます 。 
























































































































































田 電 気 的 特性 
価 DC 特 性 (特記 な き 場 合 は Vcc 三 5.0V 土 5%, Vss テ 0V, Ta 三 0 一 十 70*C) 
項 上 記 号 | 測定 条件 。 min | typ | max | 単 科 
入力 “High" レベ ル 電 圧 ーーーーーーーーーー | Wim 還 滞 PS V 
その 他 の 入力 端子 * 2.0 放 Vcc 
入力 “Low" レベ ル 電 圧 全 入 力 端子 * Vir 50.3 8 0.8 V 
40 や P42 目 且 還 旨 請 時 守 計 | 3 0.5 
ーー mm ーー ミト 。、、 Wa 志 0z324V 。 トー ニー ドー ミー に 
入力 負荷 電流 SCi IHin| ー 一 0.8 mA 
EXTAL Vin=0-Vec 。 | - | - |iz 
入力 リー タク 電流 NMI, IRQi, RES IIin| | Vin=0 一 5.25V 電 ー 2.5 A 
0 ニス ブート (が の 人 A 能 ) 1 PO PU P0S 5) 本 | 一 10 
リー ク 電 流 5 Irsr| | Vin=0.5 一 2.4V 画 5 AA 
Pso 一 Ps7 | Troap=-205zA | 2.4 
出力 "High レベル 電 圧 Pao 一 P47。E,SC1SCs Vog ILoap デ テー145 ん /A 2、4 Pi 一 V 
その 他 の 出力 端子 ILoAp デ テー100 /A 2.4 ー ー 
出力 Low" レベ ル 電 圧 全 出 力 端 子 Vor | IrLoap 三 1.6 mA 補 5 0.5 V 
ダー リン トン 駆動 電流 Po や PT7 ーIon | Voui 三 1.5V 1.0 ロー 10.0 mA 
消 費 電 カカ Pp 
0 7100 し 29o1 Vn=O0V,Ta=25C 
入 力 容 量 ド Cin 
その 他 の 入力 端子 {f 1.0 MHz | 
非 動作 時 
RNN 動 作 時 Vib 
スタ ン バ イ 電流 非 動作 時 Isgs | Vsmg=4.0V 











ネモ ー ド プロ グラ フラ ミン グレ ベル は 除く 。 
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HD68PO1SO0.HD68PO1VO05,HD68PO1V07.HD68PO1MO 












































































































































































































































便 AC 特 性 

バス タイ ミン グ (特記 な き 場 合 は Vcc 三 5.0V 土 5 多 , Vss 0V, Ta= テ 0 一 70*C) 

ー 項 上 | 記号 | 測定 条件 | mn | typ | max | 単位 
サイ クル 時 間 院 1 明 00。 Ne 
ア ドレ スス トロ ー ブ パ ルス 幅 ("High レベル) | PWAsa 200 時 語 計 二 | 訂 夫 

アド レス スト ロー ブ 立 ち 上 が り 時 間 0 5 50 | ns 
アド レス スト ロー ブフ ブ 立ち 下がり 時 間 上 | 5 NB0 
アド レス スト ロー ブ 居 延 時 間 tAsp | 60 ー 5 | nS 
イネ ー ブ ル 立ち 上 が り 時 間 tkr ら 5 っ 50 nS 
イネ ー ブ ル 立ち 下がり 時 間 人 款  l 5 了 50 呈 
イィ ネー プル パル ス 幅 (“High アレ ベル ) PWrn 450 寺 了 

イネ ー ブ ル パル ス 幅 (“Low”" レ ベル ) PWEr 450 ー 還 nS 
アド レス スト ロー ブ か ら イ ネー ブル まで の 選 延 時 間 tAsED 60 に 9 nS 
アド レス 遅 抵 時 間 tap 図 1 | - ー | 260 | ms 
ラッ チ の だ た だめ の アド レス 居 延 時 間 ADE 2 | ー _270 nS 
7ー タ セッ ト ア ッ プ 時 間 (ライ ト 時 ) tpsw 225 = ee nS 
デー タ セ セットアップ 時間 (リー ド 時 ) tpDsR 80 5 em | ns 
デー タホ ー ル ド 時 間 (リー ド 時 ) 株 | 10 ー ー nS 
デー タホ ー ル ド 時 間 (ライ ト 時 ) tHw 20 ー ー nS 
ラッ チ の た だ ため の アド レス セッ ト ア ッ プ 時 間 tAsL 60 寺 So nS 
ラッ チ の た め の ア ドレ ス ホ ー ル ド 時 間 人 20 5 放 二 記 
アド レス ホー ルド 時 間 ーー tAH | 20 ee IS 
ペリ フェ ラル リー ドア クセ ス 時 間 ( 非 多重 バス ) (tAccN) ーー (610 ) nS 
ペリ フェ ラル リー ドア クセ ス 時 間 (多重 パス) (tAccM) ー ー |(600) | 
発振 安定 時 間 (パワ ー オ ン 時 リセ ッ ト 時 間 ) tRc 図 1 100 ー ー mS 
プロ セッ サコ ント ロー ルセット アッ プ 時 間 tpcs 10, 凶 11| 200 一 剖 nS 
ペリ フェ ラル ポー ト タ イ ミン グ (特記 な き 場 合 は Vcc 三 5.0V 土 5%, Vss 王 0V, Ta= テ 0 一 十 70"C ) 

項 ー 目 記 号 | 章 定 条件 | min | typ | max | 単位 
ペリ フェ ラル デー タ セ ッ ト ア ッ プ 時 間 ポ ボート 123.4. | tppsu 1 200 ー 剖 nS 
ペリ フェ ラル デー タホ ー ル ド 時 間 が ボード 2、3. 4 tppH 3 l 200 一 叶 nS 
遅延 時 間 ( イ ネー ブル 立ち 上 が りか ら 0S3 の 立ち 下がり ) | tosp。 図 5 | - ー | 350 | ms 
遅延 時 間 ( イ ネー ブル の 立ち 上 が りか ら 083 の 立ち 上 が り ) | tosp 5 し ー 350 | ns 
遅延 時 間 (イネ ー ブ ル の 立ち 下がり か 人 | に ー ー 了 
ら ペ リフ ェ ラ ル デ ー タ 出力 ) 人 
運 和 時 間 (イネ ー ブ ル の 立ち 下がり か | 。 Le 。 | oe。 | 回 。 | - 昌和 
ら ペ ぺり フェ ラル デー タ : CMOS) ] ' 
入力 スト ロー ブ バ パル ス 幅 tpwis 以 | 6 | 200 Eo 剖 ns 
入力 デー タホ ー ル ド 時 間 ポー ト 3 hi 鐘 6 思 時 
入力 デー タ セ ッ ト ア ッ プ 時 間 ポー ト 3 | 麻 馬 6 20 ー ns 
































* Pai は 除き ます 。 Psi は 出力 ポー ト と し て 使用 で きま せん 。 
** ボ ポ ボート 2 に は 。 10kQO の ブル アッ プ 抵 抗 が 必要 で す 。 
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タイ マ , SCI タイ ミン グ (特記 な き 場 合 は Vcc 三 5.0V 土 5%。 Vss 三 0V,。 Ta= テ 0 一 十 70*C ) 





HD68PO1SO,HD68PO1VO05,HD68PO1VO07,.HD68PO1MO 



























































































































































す 
。 es IZA SR AE 
項 日 引 号 | 測定 条件 | min 遇 0 | 単位 
タイ マ 入 力 パ ルス 幅 tpwT 2tcyc 十 200 1 一 se nS 
遅延 時 間 (イネ ー ブ ル の 立ち 上 が りか ら タ イマ 出力 ) | trop 図 7 | 隊 上 nS 
「 1 | 記 
SL フナ ググ 人 イグ クル | tscyc 1 に 上 tcyc 
1 ーー 上 二 
SCT 入力 クロ ッ ク バ パル ス 幅 | 還 0.4 ww | 0.6 | tscye 
モー ド プ ログ ラミ ング (特記 な き 場 合 は Vcc 三 5.0V 土 5%, Vss 三 0V, Ta= テ 0 一 70*C ) 
項 上 | 記号 | 測定 条件 | mim | typ |max | 単位 
_ ーー さ 6 9 1 た ギ や 6 十 ーー ー | ー し 
ホー ドブ プロ グマ ミニ ン グ 入 力 Low レル 電 Vp pr | 6 Ji7 | V 
モー ドブ ログ ウミ ング 大 力 High レベ ル 夫 月 | VMPg | 4.0 1 失 細 遇 半 V 
RES パ ルス 幅 (“Low" レベ ル ) ] PWRssrr 較 8 3.0 0 本 
NR 8 還 leMes 
Em か の ダク ミッ ング 二 め ゆめ ド チタ 時 選 twps 2.0 | ー | | leye 
NZ の ラミン グー ルド 時 旧 | twpm | 9 | コリ = | ns 
Address Strobe | 
(AS) | 
| 
半 の 
2.4V - 
Enable 
(E) 
0.5V コ 
R/W Ag-As も 
(SC』 (Port4) Address Vahd 
MPU Write 2V 
D。 て D。,A。 て A。 Address 
(Port 3) に 000 
eey メ 
| 
MPU Read [ 人 N 
0 0 | Valig  ! デ 
ort 0.6V 誠 
軸 (tAccM) ! 
図 ほ 。 . 吊 グ ス M デ イッ ウド マ ル チ ラ レッ クス の 場合 の パパ ペク イミ ング 
HITACHI 5 


HD68PO01SO,HD68PO1VO5,HD68PO1VO7,HD68PO1M0 一 ーーーーーーーーーーーーーー デ ーーーー デ ーー デー 








ーー CVG: デー キー 
2.4V 

ペコ ーーーーーーーーーーー PW ーーーーーーーーーーーーー ジ > 

Enable EH 

(E) 
PWEL 
0.5V 
に で AB キー【An 


wo、 レジ 


Ao-AXPort4) 2.2V 
RA (SC2 4 Address Valid 
IOS (SC 0.6V 


| 旨 
7 ( Data Valid b 
O.6V 


D。~D。 
(Port 3) 








(tAccu) 一 ーーーーーーー テ 【HR 


MPU Read 
D。~D。 
(Port 3) 


Data Valid 


図 2 エク スパ ン デ ィ ッ ド ノ ン マル チ プ レッ クス の 場合 の バス タイ ミン グ 
















MPU Write 
し Read | 
E 
E 
0.5V 
ペーー (CMOS 一 を 
Po 
ーーーー0.7 vV 
PS 9 
P。。 こ P 
軸 All Data 2 OU 
2 Port Outputs NGV ーー 
P。。 て P。。: 
Inputs* ( 注 ) 
1) ポー ト 2 の tcuos は 10kQo の プル アッ プ 抵 抗 が 必要 。 
・ ポ ー ト 3 は ラッ チ し な いり い 場 合 2) Fa は 除く 
3) ポー ト 4 の tcuos は プル アッ プ 抵 抗 不要 
3 デー タ セ ッ ト ア ッ プ 時 間 と ホー ルド 時 間 4 デー タ セ ッ ト ア ッ プ 時 間 と ホー ルド 時 間 
(M PU リード) (MPU ライト) 


居 MPU access of Port 3* 
IS3 


tOSD2 








P。。 て P。。 20V や ン 


(| 
02V 0.8v 


O.6V Inputs 
eiP922 だ た グ ポ ポス が ゲ アウ トド ト ア グッ トス トロ ウーン 送 択 じゅ トド 
と 一 致し た と き (OSS=0 リー ド 時 OSS=1 ラ イト 時 ) 
図 5 ポー ト 3 の アウ ト プ ッ トス トロ ー プ タイ ミン グ 0 5 の フウ クミ ング 
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HD68P01SO,HD68PO1VO5,HD68PO1VO7,HD68PO1MO 



























E 
Timer ーー Output Compare W 
Counter Matched 
Mode Inputs 
- ト ーー 
DP RE 
P。」 2.2V 
Output O.6V 
区 8: 生 デ ドア ログ ラミ ンク タイ ミン グ 
図 際 次 イマ 出力 タイ ミン ク 
Vcc 
0 
Test Point 〇 ーーーーーーーー- ] Test Point 」 
1S2074 1 
30pF EquiV. 
BR 
部 
// ァ 
C=90 pF for P、 NPD 7 SS 8 
= 30pF for Pi。 Pe ESa 
R ニ 12 kt2 for P。。 て P 。, Pa て PE,SC」, SC。 
= 24 KX〉 for 1 PS 
(a) CMOS 負 人 荷 (b) TTL 負荷 
叉 9 バス タイ ミン グ テ ス ト 負 和 荷 
1 
Cycle | | | 
Last Instruction 一 一 > #1 #2 共 3 か 3 | 旋 に の #7 #8 #9 #10 | 11 #12 
1 | 
| し Brt Set 
NTGFn8 ーー 二 と 
人 衣 ト 全 抽 6 還 診 も RM GR 0 の 所 9) 0 5B 4 人 9 
Op Code Op Code SP(n) SP(n-1} SP(n-2} SP(n-3) SP(n-4) SP(n-5) SP(n-6) SPtn-2 VectOr Vector New PC 
還 語 寺 Ador Addr+ 1 MSB Addr  LSB Addr Address 
IRQ, Es 
一 テ | tpCS 
玉 
NMl or IRO、 1 
時 き etRGS 
lnternai 
Dara Bus Op Code OpCode PCO~PC7 PC8~PC15 xX0-X7  X8-X15 ACCA ACCB CCR Irrelevant 。 Vector Vector Firstlnst.of 
Data MSB LSB lnterrupt Routine 
Internal R/W \ 
* ネ IRO2 … 内 部 割 込 ペ N es 
2… 内 部 割込み 図 10 イン タラ ブ プ ト シ ー ケ ンス 





4.75V 
Vcc 
“ペーーーーーーーーーーーー デ ーーーーーー ニ ニニ ーーーーー ニ ーーーーーー=ー ニ ーーーーーーーーー:1 で ーーw| | キーー tPCS ゴーー tpCS 
上 に 4.0V 0.8V 
RES 一 ーーーーーーーーー ス キーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー プ 
半 人 NN NNNNNNNNNN で 4f ルー 
Address Bus 
FFFE FFFE  FFFE FFFE FFFF New PC FFFE FFFE 
Internal 
Data Bus 
PC8~<PC15 PC0<PC7 First 


Instruction 
NNNN] Nor vaig 





=m マ ーー 
\\ ゝ 


図 中 、 居 形 ドイ ミン シング 
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HD68PO1SO,HD68PO1VO05,HD68PO1V07,.HD68PO1MO 


語 端 子 機能 の 説明 

@⑯ Vcc, Vss 

この 2 本 の 端子 は , 電源 と GND に 使用 し ます 。 電源 
推奨 電圧 は . 5V 土 5% で す 。 

@XTAL EXTAL 

この 端子 に は AT カッ ト の 並列 共振 形 水晶 振動 子 を 接 
続 し ます 。 4 分 周回 路 が 内 蔵 ほ きれ て いる の で シス テム ク 
ロッ ク 1 MHz を 得る た め に は 4 MHz の 水 唱 振動 子 を 
使用 し ます 。 時 間 的 に 厳し い 用 途 で な い 場 合 に は , TV 
の 色 回 路 で 用 いる 3.58 MHz 水晶 振動 子 を 利用 いた だ く 
と 経済 的 で す 。 安 定 な 発振 を 得る た め に は , 両端 子 と G 
ND 間 に それ ぞ れ 22 pF の コン デン サ を 挿入 し て くだ きる 
人 

EXTAL 端 子 は , 外部 か ら 50% ( 土 10%) の 4 MHz 
クロ ッ ク で 駆動 可能 で ,. この と き LS 1I 内 部 で は 1 
MHz の シス テム クロ ッ ク が 得 ら れ ま す 。 駆動 周波 数 は 
4 MHz 以下 で 使用 可能 で す 。 外 部 駆動 を 使用 する 場合 
X 丁 AL 端子 は 接地 し て くだ さい 。 図 12 に 接続 推奨 回 路 
RI92 


AT カッ ト 並 列 共振 形 水晶 振動 子 
Co 7pF max 


R。 = 60 ?》 max 
XTAL 
[し 」 CL1 加 Cr っ = 22pF + 20% 
(3.2 ^~ 4 MHz) 
EXTAL 


図 12 水晶 の 接続 推奨 回 路 


@ Vcc Standby 
で 2 誠志 に ほ 。、 電 似 Vee タダ ウン 時 は ス クシ が イ RAM 
を 保持 する た め , 電源 電圧 5% を 印加 し ます 。R AM 
の 前 半 64 バ イト の 内 容 は , これ に より 電源 オフ 時 に 保持 
され ます (8mA max )。 図 13 の 回 路 は , 電源 オフ 時 に Vcc 
スタ ン バ イ 電圧 を 保持 する 回 路 の 例 で す 。 電源 オ フ 時 に 
R AM の 内 容 を 保持 する に は , 次 の 手続 き が 必要 で す 。 
1 ) RAM イ ネー ブル ビッ ト (RAME) に “0” を 書 込 ん で 
くだ さい 。 RAME は , $0014 番 地 の RAM コ ント 
2 の スグ の に ッ ド ト 人 で すこ の 保 作 が スク メン 
バイ RAM 部 分 を ディ スエ ー ブ ル し ます の で , 電源 オ 
フ に 際 し て 内 容 が 保存 きれ ます 。 
2)Vcc スタ ン バ イ 電圧 を Vsgg(min) 以上 に 保持 し て < く 
だ さい 。 


Vcc Standby Power Line 


ル 


図 13 Vcc スタ ン バ イ の た め の 電 池 バ バックアップ の 例 


@ リ セッ ト (RES) 

この 端子 は 電源 オフ 状態 か ら 、 MCU を リリ セット, ス 
ター ト さ せる た め に 使用 し ます 。 電 源 投 入 時 に は RES 
端子 は , 最低 100 ms の 間 “Low" レベ ル に 保持 し て くだ 
さい 。 動作 中 に リセ ッ ト す る 場合 に は , 少な く と も 3 シ 
スゲ デム クセ ロッ クツ 周期 分 ほ き LOW ルル ペル に し て て ください)。 
この 端子 に "High" レベ ル が 検出 され る と ,MCU は 次 の 
まう に 動作 し ます 。 
だ ドウ スタ グイ の 8 ッ ト ず べく He ル ペ 

Sb が 。 

が) トル の ポー ドク の ドッ トド ト 2 りり の 羽 馬 る フロ クノ ラム 
0 ト Ne0LMW ジ スク の ドド PC 2) 中 叶 
(0 ウッ の まず 。 
最後 の 2 つの 番地 ($FFFE, $FFFF) の 内 
ペグ ダード V ドル ナツ ログ クラ ムカ ウッ ルッツ に 大 
の 番地 か ら フ ロク ラム が スタ ー ト で きる よう 
に し ます ( 表 1 参照 )。 
割込み マス クビ ッ ト が セッ ト さ れ ま す 。MPU が ママ 
スク 可能 な 割込み IRQ」 を 認識 で きる よう に する た 
め に は , 事前 に クリ ア し て くだ さい 。 


て うら 


Ha 
ペー ニー の 


@ イ ネー ブル (E) 

内 部 発振 器 が 使用 きれ て いる 場合 、 こ の 端子 か ら 外部 
ヘ シ ステ ムク ロッ ク を 供給 し ます 。 出力 は , 単 相 で T エ 
し コン パチ ブル で あり , 水 曲 発 振 周 波数 の 1/4 の クロ ッ ク 
周波 数 と な り ま す 。 こ の 端子 は 1 個 の TL し 負 世 と 90 
pF の 容量 を 駆動 する こと が で きま す 。 


@ ノ ンマ スカ ブル イン タラ プ ト (NMI) 

この 端子 の 入力 信号 の 立ち 下がり が 検出 され る と , MC 
U 内 部 で ノン マス カブ ル 割 込み シー ケン ス が 開始 きれ ま 
す 。 次 に 述べ る I RQ, 割込み の 場合 と 同様 に 、 NM 1 
信号 検出 時 に 実行 中 の 命令 は 最後 まで 実行 が 続け られ ま 
ラル ンク テ オン ジン ョ シン コー ドレ ルッ スグ 中 の 人 み タ スク 
ビッ ト は , NM 1I に まっ た く 影 響 を 与え ませ ん 。 

NM1I 割込み へ の 応答 が 開始 きれ る と , イン デック ス 
の スグ クツ ロン バク ウン ツク グ 。、 グレ ルー グ 、 当 光 
ディ ショ ンコ ー ド レジ スタ の 内 容 は , スタ ッ ク 領 域 に 退 
避 さ れ ま す 。 こ の シー ケン ス が 終了 する と , ベク タ ア ド 
レス $FFFC, $EFFD を 発生 し この 2 つの 番地 
の 内 容 を プロ グラ ムカ ウン タ へ 読込 み 。 ノン マス カブ ル 
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割込み サー ビス ルー チン へ ブラ ンチ し ます 。 

割込み 端子 の ワイ アー ド OR を と り , 最適 な 割込み 制御 
を 行う 場合 に は , 3.3kQ の 外 付 け 抵 抗 を Vcc と 端子 の 間 
に 9. てく だ さい 。 

入力 端子 1 RQ」 と NM 1] は, イネーブル 信号 で サン 
プル され る ハー ドウ ェ ア 上 の 割込み 端子 で , 命令 実行 終 
了 後 、E 同 期 で 割込み ルー チン を 発生 きせ ます 。 


@ イ ンタ ラプ トリ クエ スト (1 ROQ) 

これ は , レベ ル 検 出 形 端子 で あり , MPU 内 で 割込み 
シー ケン ス を 発生 きせ る 要求 端子 で す 。MPU は 割込み 
要求 が 入っ た と き 実 行 中 の 命令 が あれ ば , それ が 終了 す 
る ま て 要求 の 受付 け を 待ち ます 。 要 求 検知 時 に , コンディ 
ショ ンコ ー ド レジ スタ 内 の 割込み マス クビ ッ ト が セッ ト 
され て いな けれ ば ,。 MPU は 割込み シー ケン ス を 開始 し 
ます が , モッ ト さ れ て いれ ば 割込み 要求 は 無視 され ます 。 
ーー クン ええ 開 昌信 、 イ ジン デア ックス レシ ルネ スグ ウロ グフ ラム 
カウ ンタ 。、 プア キュ ムレ ルーク 。 コンデ ィ シ ョ ショ コー ドレ ジ 
スタ の 内 容 が スタ ッ ク 領 域 へ 退避 され ます 。 次 に 割込み 
マス クビ ッ ト を セッ ト し , これ 以後 は マス カブ ル 割 込み 
を 受付 け な い よう に し ます 。 サ イク ル の 最後 に メモ リ 番 
地 $ も FEFF8 と $FEFFE9 を 指す 16 ビ ッ ト ベ クタ アデ アドレ 
を 3 も 省 に し 。 この 邊 地 ば た っ て で いる 肉 守 アウ クロ グ ツ ム の 
2 クツ 2S 読 の MPUM 和 込み サー し スス ルー ナンダ 
クン の し 湯 き > 


表 1 割 込 ベ クタ 用 メモ リマ ッ プ 








_ Vector | Interrupt 
MSB LSB 
Hiqhest FFFE | FFFF RES 
Priority FFFC | FFFD | NMI 





Softvare Interrupt (SWI) 
IRQ, (or IS3) 
ICF (Timer Input Capture) 


FEEA | PFFB | 


FFF8 | FFF9 


FFF6 | FFF7 
FFF4 」 FFF5 














OCF (Timer Output ComDpare) 











FFF2 FFF3 TOF (Timer Overflow) 
Lowest FFF0O | FFF1 | SCI (RDRF+ ORFE+ TDRE) 


Priority 


” 割込み を ワイ アー ド OR し て 最適 状態 で 使用 する に は , 
IRQ, 端子 と Vcc の 間 に 3.3kQ を 挿入 し て くだ さい 。 
内 部 割込み は , 内 部 割込み 信号 (I RQ。 ) を 使用 し ま 
す 。 員 の 宮 稚 み ん 。 の RBO て SE IPURY の ペク クア 
ドレ ス を 使う 点 を 除い て ] RQi と まっ た く 同 様 で す 。 
IRQi は IRQz に 対し て , 同時 割込み 要求 発生 時 
に 僕 発 必 を も ち ま す 。 コ ンチ ディ ショ ンコ ヨード レジ スタ ク 中 
の 割込み マス クビ ッ ト は , セッ ト さ れ て いる と 両方 の 割 
込み を 禁止 し ます 。 


以下 の 説明 の 端子 は 。 シン グル チッ プ モ ー ド の 場合 の 
ポー ト 3 に の み 適 用 きれ ます 。 


@ イ ンプ ブ プット スト ロー ブ (IS3) (SC,) 

この 信号 の 機能 は ,. 1/O ボー ト 3 コン トロ ー ル ステ ー 
タス レジ スタ に よっ て 変り ます 。 IS3 イネ ー ブ ル ビッ ト 
が セッ ト き され て いれ ば , IS3 信号 の 立ち 下がり に よっ て 
割込み が 起動 きれ ます 。 ま た , ラッ チイ ネー ブル ビッ ト 
2 セツ ド き ん 4 て いれ は. 1/ ポー ト 9 トド の デー ツク の ボー 
ド O の ラー ツジ レジ スク に ジッ され まあ 作 さ 入 力 デ 
ー タ ラフ ラッチ の た だ ため に 必要 な 信号 の タイ ミン グ 条 件 は , 図 
6 に 示す と お り で す 。 

@ ア ウト プッ トス トロ ー ブ (OS3) (SC。) 

この 信号 は 、 プロ セッ サ が 外部 デバ イス に 対し , 有効 
デー タ が 1 /O 端 子 上 に ある こと を 示す だ ため の スト ロー 
プ 信 号 に 使用 きれ ます 。 ア ウト ブッ トス トロ ー プ の タイ 
ミン グ 特 性 は , 図 5 に 示し ます 。 


以下 の 説明 の 端子 は エク スバ パン ディ ッ ド モー ド の 場合 に 
適用 きれ ます 。 


の りり ドグラ イト (NR/ZW) (CSC) 

2302 ググ 0 上 あ 依り リラ クル 
SU.4 由 9kNOU の W テ WMAMMN か ライ ド 
(LoW ) か どちら の 状態 な の か を 示し ます 。 この 信 


号 の 通常 スタ ン バ イ 状態 は . リード ( “High” ) で す 。 こ 
の 出力 は 、 1 個 の TL 負荷 と 90 pF の コン デン サ を 駆 
動 で きま す 。 


@ 1/0 ス トロ ー ブ (IOS) (SC) 

エクス バン ディ ッ ド ノン マル チ プ レッ クス モー ド で の 動 
仙 陸 思 ほ は 。 よ OS に よら で 。 と MO と し る 
Aa は | と し て 内 部 的 に デコ ー ド きれ ます 。 この 結果 . 
$0100 か ら $OIFF ま で の 256 番 地 の 外 部 メモ リ の アク 
セス が 可能 に な り ま す 。 タ イミ ング 特性 は 、 図 2 に 示し 
5 

@ ア ドレ スス トロ ー ブ (AS) (SC,) 

エク スパ ン デ ィ ッ ド マ ル チ プ レッ クス モー ド で の 動作 時 
に 。 デ ドレ スス トド ロー ブ が この 靖子 に 出力 され ます 。 こ 
の ( 千 先 は ポラ ド 9 トド に デー ク と マル チク ググる し て 出 
力 き され る アド レス 下位 8 ビッ ト を ラッ チ す る た だ た め に 使用 
きれ :。 区 19 に 示す よう に アドレ スス ド ロー ジ る を 使っ て , 8 
必 の グチ の の 動 の し ます 。 

2 に より 52 ツル 期間 申 (は 1 /0 ポー トド ト 3 を テー 
タグ バス し て 利用 する こと が で きま うす 。 

この 信号 の タイ ミン グ 特 性 は , 図 1 に 示し ます 。 
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圏 ポ ボート 
HD68P01 MCU に は 4 つの 1/O ポ ー ト (3 つの 8 ビ 
hm トド と し の の 0 ビ ウツ トド ポト よ ) が あり ます 9 ビッ 
ト ポー ト の 1 つ に は , 2 本 の 制御 端子 が 付い て いま す 。 
各々 の ポー ト は 個別 に 書込み 専用 の デー タデ ヂ ディレク ショ 
ン レ ジス タ を 持ち , 個々 の 1 /O 端 子 を 入力 用 また は 出力 
肝 引 の グラ 2 で きま りす 9 
ググ か ウン の の の ドン ペグ の ツル が 
HP の 盟 合 1/O 記 導き 出力 に ソロ グラ スム き れん 0 の 
時 舎 民 入力 に ツジ ロ クラ フラ ム され ます 。 4 つの ポー テト それ 
ぞ れ ポー ト 1, ポ ボート 2,、 ポ ボート 3。 ポー ト 4 と し ます 。 
2 の ポー ト の アド ルス と その 対 記 する デー タク デ ィ ルレ 
クシ ョ ン レ ジス タ の アド レス は 表 2 に 示す と お り で す 。 
* 只 一 の 例外 は ポー ト 2 の ビッ ト 1 で , この 端子 は デー タ 入 
少 ま だ は タイ マ 出 力 の どちら か に な り ま す 。 この ビッ ト は 
出力 ポー ト と し て は 使用 で きま せん 。 


表 2 ボ ポート お よび デー タデ ィ レ クシ ョ ン レ ジス タ の ア 
ドレ ス 








Data Direction 


Port Address れ Redgister Address 


Ports 





1/O Port 1 $OO000 
1/O Port 2 $0003 $0001 
/O Port 3 $0006 $0004 





1/O Port 4 


@ エ ノ 0 ボ ポート 1 

4UNS も だ セット の ポー ト て で て 和 々 の ビッ ゥ トド ば 対応 する 
ポー プイ レク ンション シル ジス ク の 肉 全 に より 入力 用 また 
は 出力 用 に 定め ぬら れ ま す 。 

6 ビッ ト の 出力 バッ ファ は スリ ー ス テー トバ バッファ に 
な っ て お り , この 端子 が 入力 と し て 使用 され る 場合 に は 。 
高 イ ン ピ ー ダ ンス 状態 に な り ま す 。 正確 な リー ド の た め 
に ね 8 は 。、 人力 端 才 上 の 電 且 は ジッ ク | の め の め とき 2 .0Y 以 
EE ジッ クツ CM0 の と きき 0 SVUU ド RA し ん けれ は みり きま 
PP 

SCOMmaPt ま (上條 し ヨク パチ ウル です 、。 まん し 5 
V で 1mA 以内 の 了 駆 動 源 と し て 使用 で き , ダー リン トン 
ト フ ランジ スタ の ベー ス を 直接 駆動 する こと が で きま す 。 
MCU リ セッ ト 後 は ,。 1 ン O 端 子 は すべ て 入力 と な っ て 
いま す 。 

3 種類 の モー ド の いずれ の 場合 も , ポー ト 1 は 常に 並 
列 1 /O ひ 端子 と し て 動作 し ます 。 

@1 プ 0 ボー ト 2 

この ポー ト は .5 端 寺 か ら 成 っ て お り 。 て の デー グ ク グ デ ィ 
レク ショ ン レ ンス タ に より 。 和 人 出力 方 則 が 定め られ ます 。 

cw ド の 出力 バッ フ ア は リ り リーズ スズ ステー トバ ッ ンジ アテ に 
な っ て お り , 入力 と し て 使用 する 場合 に は , 高 イ ン ピ ー ダ 
ンス 状態 に な り ま す 。 正確 な リー ド の だ た め に は , 入力 端 





お 選 の 電 且 (は 四 ジ シッ ク 由 の と ざさ は 2.0V 以上 プッ ラク 
0 の の きき は USV MK ド と CU な の 0 ば ん 2 り ませ / / 

出力 の 場合 , 内 部 に プル アッ プ 抵 抗 を 有 し て いま せ 
ん が , 芽 十 し を 直接 駆動 で きま す 。CMOS 入 力 を 駆動 
する 場合 は , 外部 ブル アッ プ 抵 抗 が 必要 で す 。MCU リ 
セッ トト 徐 は 。1/0 端 は すべて 和信 と っ て いま す 。 

ポート 2 の 3 本 の 端子 (8.9.10 ピ ン ) は , リセ ッ ト 期 
間 中 。 モー ド プ ログ ラミ ング 用 に 使用 きれ ます 。 リ セッ 
ト 時 の この 3 端子 の 値 は , ポ ボート 2 の 上 位 3 ビッ ト ( ビ ッ 
OM6C よ フッ チ き まれ ます 。 これ に つい で は キー ドド 人選 ・ 
の 項 で 説明 し ます 。 

3 種類 の モー ド の いずれ に お いて も ポー ト 2 は 1 /O 端 
て 人 届 C こ あ の が でき 。 シア ルコ さく ニケ グー ショタ 
人 アグ の まこ ベイ の に 灯す る イジ ング フェ ォ ン に も る 
90821 生 人 り SM の まほ 
タイ マ 出 力 に 限定 され ます 。 

@1 ノ 0 ボー ト 3 

これ は 8 ビッ ト よ り 成 る ポー ト で, 1 /O ひ 端子 、 デ ー タ 
2N 天 まだ プー クス だ ど マ て ルナ アレ クッ クジ さん た アド レス 
バス と し て 使用 され ます 。 そ の 機能 は . リセ ッ ト 期 間 中 
に ユー ザ よ り リハ ー ド ウェ ア 的 に ポート 2 の 3 ビッ ト を 使 
用 し て プロ グラ ム さ れ た モー ド に 依存 し ます 。 デ ー タ バ 
ス と し て の ポー ト 3 は 双方 向 性 で す 。 

べ ペリ フェ ラル デバ イス か ら 入 力 す る 場合 は , 標準 TL 
レプ S/M GR けれ は な がり ませ ん 。 の まり びり 。 ロロ シック し の 
SGD0WUAE。 ウッ ンク 0 とき 58098V MT 
だ. ます 9。 

SO ロウ 202 9 ボウ ルス リース テト ツン アツ 人 】 
個 の 十 芽 し 負荷 と 90 pF が 駆動 で きま す 。 

エ ュ グズ スチ ティッ ドキ ー ド の 乾 合 ほり ルツ ウト 人 徐 デ ー タ 
プレ クシ ンション レク スク は 人 人 さ ん テーク の 泌 れ 8 
R /W 信 号 の 状態 に 依存 し ます 。 

3 種類 の モー ド に お いて ポー ト 3 は 次 の 機能 を 持っ て 
MS ま : す 。 
シン グル チッ プ モ ー ド 

> パラ レル 入 / 出 旋 と な を なり, 対応 すず る デ チーク デ ィ レ クノ ショ 
ン レ ジス タ に よっ て , 入力 また は 出力 と し て 定義 され ま 
0 

この モー ド に 関連 し た 2 本 の 制御 端子 は イン ブッ トス 
05ZIUDS9U IA ドッ ドスト ドー の 2(0 988) 
と し て , ハン ド シ ェ イク に 使わ れ ま す 。 この 制御 端子 は 
600 ポー ドラ コン トド トロール バス ケー ク ヘレ シン シス クツ に よう 
て 制御 され ます 。 

ポー ト 3 の 3 種類 の 付加 機能 を 次 に まとめ ます 。 

1 ) ポー ト 3 の 入力 デー タ は 1 S 3 (SC,) を 制御 信号 

6 人 全 用 し 。 の の すのこ と この で きま すす 

2 ) OS 3(SC。 ) は ,。 ポー ト 3 の デー タレ ジス タ の 読 

出し .、 また は 書込み 動作 に よっ て 発生 し ます 。 

3 ) I RQ, の 割込み は 1S3 の 立ち 下がり に よっ て 発生 
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NG と の 5 でき ま 、9。 
ポー ト 3 の ラッ チ お よび スト ロー ブタ イミ ング は , 
SI 層 I6 に 示し て いま す 。 
エク スパ ン デ ィ ッ ド ノ ン マル チ プ レッ クス モー ド 
OS 0 た の さき に (は 。 ボード 8 人 ブー クン で 
(D。 ぞ D,) に な り ま す 。 
エク スパ ン デ ィ イッ ド マ ル チ プ レッ クス モー ド 
の 9 の 合 に は 。、 ボ 一 は ラー ク パス (0 2) と 子 
ドレ スバ ス の 下位 8 ビット (人 4。ー 和 A/) が マル チ プ レッ ク 
ス さ れ て 使用 きれ ます 。 


1I /0 ボ ー ト 3 コン トロ ー ル ステ ー タ スレ ジス タ 


7 6 5 4 3 2 1 0 
1S3 X | OSS ILATCH | X X X 
IS3 半 
IRO」 
FLAG 』ENABLE ENABLE 


Bit 0 Not used. 
Bit 1 Not used. 
Bit 2 Not used. 
Bit 3 LATCH ENABLE. 


ざさ の ビッ ト 和 は 。、 ル りり ボ ポート 9 の 大 カラ ッ ナ を 証人 御 し 
ます 。 こ ご の ビッ ト が "1 に セッ ト き れ て いる 場合 ボー 
に ま 旧 の 多 チーク グ は 。 イン ダグ ツ ト ドド mWー グ TS 9 の 
9 が ドカ のり で ブッチ され ます な お 、 こ の グッ チ は 1 9 
ポー ト 3 の リー ド 動 作 に より , 再び ラッ チ 可 能 な 状態 に 
な が り ま す 。 こ の ラッ チイ ネー ブル ビッ ト は 。 リ セッ ト に 
0 ベツ 7 きれ ま の 。 

Bit 4 OSS (アウ ト プ ッ トス トロ ー ブ 選 択 ) 

Eo ドド 92 ドン M ド スル ドー が ひど いり ボデー デ リ ド 
「3 へ の ライ ト 動 作 に より 発生 する の か 。 ポー ト 3 か ら の 
リー ド 動 作 に より 発生 する の か を 選択 し ます 。 こ の ビッ 
ドク ルナ ア き 才 で いる の どき 人 M、 炊 トロ セー ツ は ポー ト 3 の 
リー ド に より 発生 し ます 。 ビ ッ ト が セッ ト さ れ て いる と 
き は ほ は 、。 ボ ポート 8 へ の ライ ト に より スト ロー ブ が 発生 し ま 
す 。 

Bit 5 Not used. 
Bit 6 1S3 ENABLE. 

ES ト が の 下 き れ で ゆい る と き 。 TLS 9 フラ ンジ ツ 
(ビッ ト 7 ) が セッ ト さ れ て いれ ば 割込み は イネ ー ブ ル 
され , クリ ア す る と 割込み は 禁止 きれ ます 。 こ の ビッ ト 
は ,。 RES に より クリ ア さ れ ま す 。 

Bit 7 IS3 FLAG. 

これ は イン プッ トス トロ ー ブ 1 S 3 (SC,) の 立ち 下 
が り で セッ ト さ れる 読出 し 専用 ビッ ト で す 。 コ ント ロー 
ル デ ス テー タス レジ スタ の 読出 し に 続い て 行わ れる 1 〆 
0 ポー ルト きき の リー ドラ イト 動作 に より この ビッ ト は ク 
リア され ます 。 こ の ビッ ト は リセ ッ ト に より クリ ア さ れ 
29 に 


$OO0F 





@1 プ 0 ボー ト 4 

MS ビット ポー トド で 、 動作 モ ー ド に より 1/0 滑 演 
また は アド レス 出力 端子 に な り ま す 。 正確 な リー ド 動 作 
の だ た だめ に は ,。 入力 端子 上 の 電圧 は ロジ ッ ク "1 の と き に 
陸 20V0E。 ーッ ク 0 の と き に は 0.8V 以 ド CL な 
けれ は ば なり ま せん 。 ' 
出力 の 場合 、 各々 の 端子 は 直上 コン パチ ブル で 1 個 
の 下 政 負荷 と 90 pF を 駆動 で きま す 。 リ セッ ト 後 は , 
この ポー ト は 入力 と な り ま す 。 し た が っ うっ て この 喘 子 を ア 
ドレ ス と し て 使用 する た だ ため に は , ボー ト を 出力 と し て プ 
ログ ラム する 必要 が あり ます 。 

3 種類 の モー ド に お いて ポー ト 4 は 以下 の よう に な り 
に 
シン グル チッ プ モ ー ド 

Xe の カー クタ フイ ウル グン ジョン レル ジス ク に より ラロ ノ 
の ム き れろ 2 パラ レル 人 / 出力 よぶ より ます うす 。 

エク スパ ン デ ィ ッ ド ノ ン マル チ プ ブレ ックス モー ド 
sn の 0 ON まあ 20 りお 0 ク 20 の 020 コ 5 人 必 
ジス タ に "1" を 書 込 む こと に より , 下位 アド レス (AA。ー 
A/) 出力 端子 に な り ま す 。 

アド レス と し て 必ず し も 8 ビッ ト 全 部 を 必要 と し な い 
場合 は , 残 り の 端子 を 上 位 ビ ッ ト か ら 順 に 1 /O 〇 端子 ( 入 
カカ のみ ) と し て 使用 で きま す 。 
エクス パン ディ ッ ド マル チ フ レッ クス モー ド 

の) だ ド で は ポー ドス (は デー グ タケ サケ ィ レク ショ アレ 
ジス タ に “1” を 書 込 む こと に より , 上 位 ア ドレ ス (As 
ー ム Ais) 出力 端子 に な り ま す 。 ア ドレ ス と し て , 必ず し 
も 8 ビッ ト 全 部 を 必要 と し な い 場 合 は , 残り の 端子 を 上 
位 ビ ッ ト か ら 順 に 1 /O 端 子 (【 入 力 の み ) と し て 使用 で き 
ます 。 


田 モ ー ド の 選択 
HD68PO01 の リセ ッ ト 後 の 動作 する モー ド は , ユー 
ザ が 端子 10.9.8 を ハー ドウ ェ ア 的 に 外部 で 配線 する こと 
訪 よ りり 決定 し な けれ は ば は な り ま せん 。 こ の 3 端 字 は ボート 
2 の 下位 ビッ ト I/O2, 1I/O01, 1!/O0 です 。 
これ ら 3 つの 信号 は リセ ッ ト が "High に を な る と き に , 
トゲ ポ トク グレ ジス クタ の ジロ グラ ムコ ンド ロー ルル ピッ 
PS BL。 POO に アッ チ さ 刀 ま 96 
1 グ 0 ポ ー ト 2 レジ スク 付 以下 に 示す と お り で す 。 


ポー ドク デラ タ レジン スク 
7 。 6 5 


3 2 1 0 


モー ド 選 択 に 使用 する 外部 ハー ドウ ェ ア の 例 を 図 14 に 
示し ます 。HD14053B は リセ ッ ト 期 間 中 , べ ぺり フェ ラル デ 
バイ ス と MCU の 間 を 分 離す る た め に 利用 で きま す 。 こ 
れ は べべ ぺ プ フェ ュ ラ アル デバ イス と キー ド 発 生 回 路 間 で デー タク 
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が 競合 する 場合 必要 と な り ま す 。 
ae ド の の 0 ロット 5.6.7 は 、 リー ド 専 用 ので, 一 ド 
は ソノ ソ ツ ドウ ツェ ュ ア て は くら 0 よせ ん 。 3 に MD68W01 
の モー ドド 選択 を まとめ ます 。 
軸 D609PO] は 0 つの 久本 モ ー ド で 動作 し ます / 
1 ) シン グル チッ プ モ ー ド 
PA AN グ デラ ドル チン リッ クモ キー ド 
(HMCS6800 周 辺 LS 1I と コン パチ プ ブル) 
9 エク ステディ リッ ドド メ シマ タル プン レッ クス 電 、N 
@ シ ング ル チ ッ プ モ ー ド 
ジッ クル ナッ ンプ モー ド で は 。、 ボー トド ト ず すべ て が 1 グ 0 失 
態 に な り ま す 。 図 16 に シン グル チッ プ モ ー ド を 示し ます 。 
この モー ドド では, ポー トド 3 の SC、、S で 。 靖子 は 制 
件 端子 と し て 機能 し . デー タ を ハン ド シ ェ イク する た だ ため 
の イン プッ トス トロ ー プ 信号 入力 [ S 3 と ,。 ア ウト プッ 
トス トロ ー プ 信号 出力 OS 3 と し て 利用 で きま す 。 
電光 パン ディ ツ ド ノシ マル チレ ックス モー ド 
GE NG 月 D68PO0H は 針 付 上 シ ジッ ク な し で 直 
接 HMCS6800 ペ ベリ フェラ ル に アド レス し ます 。 ま た ポ 
Sh の 0K ア ーー クッ クス に 、 ボード 4 は ペデ AA 7 プ ドレス 
炎 ま た ドレス パス の と [0 (人 人力 の み ) あし 
て 機能 し ます 。 ポ ボート 2 は パラ レル 1 /O、 ま た は シリ ア 
ル 1 /O, ま だ は タイ マ お よび これ ら の 組合 わせ 機能 と し 
て 働き ます 。 ポ ー ト 1 は パラ レル 1 /O と し て の み 使 用 で 





Control 
! Switch 


X 
Y = 5 
10 
ジ | P。。(PC2) 
HD14053B 





きま す 。 この モー ド で は , HD 68P01 は 最大 256 番 地 ま 
だ ドレ ある だ が で きま すす 、 アド レス が の の 全く で よ 
い 応 用 シス テム で は , ポー ト 4 の 残り の 端子 を 1 /O 端 子 
(入力 の み ) と し て 使用 で きま す ( 図 17 参 照 )。 


@ ゅ エク スパ ン デ ィ ッ ド マ ル チ プ レッ クス モー ド 

この モー ド で は , ポ ボート 4 は 1 ン O 端 子 (入力 の み ). 
また は アド レス 端子 と し て 機能 し ます 。 ボ ー ト 3 に は 
デー タバ ス と 下位 アド レス バス が マル チ プ レッ クス され , 
ご まま ドレ スペ 上 ド の ローン 肖 の より の 疾 で きま す 。 。 
ボ ポート 2 は ほ は 、5 李 の パラ レル / の 子 また は SCT。 ま 
た は タイ マ お よび これ ら の 組合 わせ 機能 と し て 働き ま 
す 。 ポ ボート 1 は 8 本 の パラ レル 1 OO 端子 と し て 機能 
最大 65k ワー ド の アド レス 空間 まで 拡張 で きま す 。 


@ 下 位 ア ドレ スバ パス ラッ チ 

ZN ツマ 0 た タレ ラッ クス 半 ド の を き し に 
は チー ク 20 の 0 ポー KS に TCP ドレ と ん 2 さて ルル 
ウレ ックス きん る の で ,、 ア ドレ スピ ビ ピット を 外部 で フッ チ し 
が けれ ば みり ませ ん 。 ラ ッ チ に は 68 個 の D 形 プリ メメ プ マラ 
ロッ プ を 備え だ 74 上 S373 を 用 いて 。 下位 アド レス バイト 
を フッ する こと が で きま す 。 IOE 066EOI と 4 の 
373 の 接続 法 を 示し ます 。 





RES 











HD68PO01 


P。。(PCO) 
P。,(PC1) 







( 注 ) 1) モー ド 7 の 図 を 示す 。 
2) RC 々 Reset 時 定数 
3) R, =10kx 





図 14 モー ド 選 択 の た め の 推 奨 回 路 
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真理 値 表 





Control Input 


On Switch 















X.O 
X.O X 
Y。Oー 
Wi 〇 Y 
あら 
〆 
2 本 の 
図 15 HD14053 は マルチ プレ クサ ノ デ マルチプレクサ 
We Vcc 
ーー 」 
5 ーー Enable 
換 回 ーーー デ ー Enable 
ビー ー- 〇 NMI 
FPP = ニーーー《 NM 
5 Vcc Standby の O- 1 
Vcc Standby O 21 5 IRQ, の 0 
ロ Fc O HD68PO1 
RES 6 MCU | HD68 PU01 
13 37 ト Port 1 MCU Port 3 
OR 本 3 9 8 Parailel 17O 3 Data Lines 
8 1/O Lines 20 30 だ 8 7/O Lines 
ーーw RWV 
| Port 3 
ーーー ラ > ナコ 17O Strobes Port 2 語 に 
Port 4 Port 2 8 3 、To 8 Address 
8 1/O Lines 5 Lines Timer 0 To 
7 SCi ' In6S 
Timer Me (inputs Only) 


Vss 


図 16 HD68P01MICU シ ング ル チ ッ プ モ ー ド 


図 17 HD68P01 MCU エ クス パン ディ ッ ド ノン マル 


チ プ レッ クス モー ド 


Vcc 
【 】 
= ・ Enable 
: ーーo NM 
Vcc Standpy の ーー ms の!RO、 
RES oー 一 w』 HD68P01 し ーー テ ER/W 
[ MCU Port 3 
Port 1 の 9 と 8 Lines 
81/O Lines に ノ Multiplexed 
0 Data/Address 
Address Strobe 
2 Port 4 
5 1/O Lines To 8 Adgdress 
3 ee Linesor To 
0 ル 7 1/O Lines 
Vss (Inputs Only) 
図 16 HD68P01 MCU リ エク スパ ン デ ィ ッ ド マ ル チ プ レッ クス モー ド 
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GND 


AS 


真理 値 表 


Port 3 Address: A。 て A。 


Agdress/Data 





Data: D。~D。 


図 19 ラッ チ 接 続 


記 


@⑱ モ ー ド と ポー ト の 概要 お よび MCU 信 玉 


ここ で 各 モ ー ド に お ける MCU の 信号 に つい て 説 明 し 言 写 で す 。 
ます 。SC」 と SC。 は チッ プ の モー ド 変 化 に 伴い 変化 する 






SINGLE CHIP 












ADDRESS BUS 
(A。 て A ) ADDRESS BUS* 
DATA BUS (As て Ai。 ) 

(D。 て D) 


DATA BUS ADDRESS BUS* 
| I/O 
9 1 (Do^D。) (Ao て A) | so 





EXPANDED MUX 















EXPANDED NON-MUX 






* ま これ ら の 端子 は アド レス ライ ン と し て 不要 の 場合 上 位 か ら 順 に , If/0 端 子 (入力 専用 ) と し て 使用 する こと が で きま す 。 





1=Input 1S3 =Input Strobe SC= テ Strobe Control 
う = テ Output OS3=Output Strobe AS=Address Strobe 
R/W=Read/Write IOS=I/O Select 


表 3 モー ド の 選択 



























































P P Interrupt Bu Operatin 
M 2 2 2 2 P 5 PeratIrd 
7 H H H Single Chip 
際 H H L omー Multiplexed/Partial Decode 
5 H L H Ss ee- Non-Multiplexed/Partial Decode 
4 H L L 加 | Single Chip Test 
3 し H H E Multiplexed/No RAM & ROM 
2 し H L E Multiplexed/RAM 
1 L L | E Multiplexed/RAM & ROM 
0 旧 L L | (3) Multiplexed Test 
過 例 : 
1 Internal 者 ) DiRAIg800 で 7 ドレ ス さ れ ま す 。 
ES 2 ) 内 部 ROM は 使用 で き な く な り ま す 。 
MUX 一 Multiplexed 3 ) RES ベ クタ は RES が “High" に な っ た 後 。 2 サイ クル 間 。 外部 に な り ま す 。 
NINENGBSNIIEIEISSS 4 ) ポー ト 3, 4 に 関係 する アド レス は モー ド 0, 1, 2, 3 で は 外部 と され ます 。 
0 5 ) ポー ト 3 に 関係 する アド レス は モー ド 5, 6 で は 外部 と され ます 。 
00060 6 ) ボー ト 4 の アド レス 出力 の うち , 不要 の 部 分 は 、 入力 指定 し て , 入力 ポー ト 
H 一 Logic "1 と し て 使用 する こと が で きま す 。 
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園 メ モリ マッ プ 
HD68P01 の 内 蔵 ROM 空間 は 8k バイ ト で あり , 動作 
ES 選 CO 最 2N69K パ 4 ド ま で プク ドウ クス する こと あ が 
で きま す 。 ま た , EPROM の 適用 に より , マッ プ の 使用 
空間 が 異な り ま す 。 すなわち, 
1 ) HD68P01S0 
2k バイ ト ROM の た め , INTERNAL ROM の 先頭 ア 
ドレ ス は $ FE800 と し な けれ ば な り ま せん ($E000, $ 
E800, $ FOO00,。$ F800 が 重なっ て いる た め )。 
2 ) HD68P01V05, HD68P01V07 
4k バイ ト ROM の た め , INTERNAL ROM の 先頭 ア 
ドレ ス は $FO00 と し な けれ ば な り ま せん ($ E000, $ 
FE000 が 重なっ て いる た め )。 
3 ) HD68PO01MO 
HN482764 を 使用 すれ ば 8k バ イト ROM 内 蔵 と な り 
この 場合 の INTERNALL ROM の 先頭 アド レス は $PEO00 
か ら と な り ま す 。 
各 動 作 モ ー ド に お ける メモ リマ ッ プ を 図 20 に 示し ます 。 
マッ プ 先 頭 の 32 番 地 は , 表 4 に 示す よう に , 内 部 レジ ス 
ググ 寺 朋 な っ て いす 


表 4 内 部 レジ スタ 


Register Address 


Port 1 Data Direction Register** き 
Port 2 Data Direction Register** き 
Port 1 Data Register 
Port 2 Data Register 








Port 3 Data Direction Register*** 
Port 4 Data Direction Register** き 
Port 3 Data Register 
Port 4 Data Register 





Timer Control and Status Register 
Counter (High Byte) 

Counter (Low Byte) 

Output Compare Register (High Byte) 


Output Compare Register (Low Byte) 
Input Capture Register (High Byte) 
Input Capture Register (Low Byte) 
Port 3 Control and Status Register 























EE ea 
Rate and Mode Control Register 10 
Transmit/Receive Control and Status Register 1 1 
Receive Data Register 12 
Transmit Data Register 13 
aa 2 
RAM Control Register 14 


Reserved | 15-1F 


モー ド 01L2.3.5.6 で は 外部 デ ド レス と な り 、 さら に 
モー ドド で は チク キス で きま せん 。 
** モ ー ド 0.1.2.3 で は 外部 アド レス と な り ま す 。 
* * ょ *]1ーOutput, 0 三 Input 
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HD68P01 
Mode 


Multiplexed Test mode 


External Memory Space 


Internal RAM 


External Memory Space 


Internal ROM 





Internal Interrupt Vectors!2 


(/ ( 注 ) 
1 ) 外部 で 使用 で きる アド レス $04, $05, $06, $07, 


1 ) 外部 で 使用 で きる アド レス $04。 $05,。 $06, $07, 
DU EE は 人 竹 み ませ ん 。 

2 ) アド レス $FFFE, $FFFF は RES の 立ち 上 が 
り エ ッ ジ 後 ,2 サイ クル 以内 で アク セス し た 場合 は 外 
部 、 その 他 の 場合 は 内 部 に な り ま す 。 

2MPU サ イク ル 後 . デー タバ ス が エ デ バ イス 以 
上 ドラ イブ する の を 避け る た め に , 内 部 お よび 外 
部 の メモ リ 空 間 の オー バラ ッ プ が あっ て は いけ ませ 
ん 。 

この モー ド は , 外部 リセ ッ ト ベ クタ を 使用 し て 内 部 R 
OM の 割込み ベク タ の テス ト の 場合 の み に 使 用 し ます 。 


C う 
ペー 


は 





HD68P01 | 


Mode 





Multiplexed/RAM & ROM 


$0000 

Internal Registers 
$001F 

External Memory Space 
$0080 

| Internal RAM 
$00FF 

External Memory Space と 
$ EO000 

Internal ROM 





$FFEF 
$FFF0 


External Interrupt VectOrs 
$FFFF 





$ 0F は 含み ませ ん 。 


2 ) 内 部 ROM ア ドレ ス $FFFO か ら $FFFF は 使用 


で きま せん 。 


(次 頁 に 続く ) 


図 20 HD68P01 メモ リマ ッ プ 
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HD68PO1SO0,HD68PO1VO5,HD68PO1V07,HD68PO1MO 


HD68P01 HD68P01 
Mode Mode 


Multiplexed/RAM Multiplexed/No RAM or ROM 


ーーー ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


$0000 


Internal Redgisters 





人 

External Memory Space 

External Memory Space 

External Interrupt Vectors 
External Interrupt VectOors 

( 和 ) ( 和 ) 
] ) 外部 で 使用 で きる アド レス $04、。 $05, $06, $ 07, 1 ) 外部 で 使用 で きる アド レス $04, $05、 $06, $ 07, 
ゅ b: り 選 人 は 念 み ま 装 ん 。 $ 0F は 含み ませ ん 。 
(次 貢 に 続く ) 
図 20 HD68P01 メ モリ マッ プ 
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HD68P01S0,HD68P01VO5,HD68P01V07,.HD68PO1MO 
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2 2 NN 


2) 7 ギド ギ ゼ セス 人 。 


HD68P01 
Mode 





Single Chip 「est 


$0000 
| Interna Registers 
$001F 


Unusable(1 


$XXFF 


内 部 R OM は 使用 で き な く 


NNN RAM 
0 Interrupt VectOors 


4 


際 ID 


RAAM に に デコード きき すず 。 


4 ) 内 部 R AM は,$XX80 一 $ XXFEFE に あら われ ます 。 


64 


ーA」。 は "dont cares” と し て 扱わ れ , 内 部 


















HD68P01 い 
Mode 


Non-Multiplexed/Partial Decode 





$0000 





| Internal Registers 







$001F 
Unusable 





$0080 






| Internal RAM 





$00FF 
$S0100 





External Memory SDaCe 





$01FF 





Unusable 






Internal ROM 





$FFFF Internal Interrupt Vectors 






( 注 ) 
1) ぴ 04 も 06。 や 0F は 合 み ませ ん 。 
ジス タ は 外部 で も 使用 で きま せん 。 
この モー ド へ は , (1)RES に よる モー ド プ ログ ラム (2) 
SS ボド アー 
boAIXO の PCO ロッ ルト に る 寺 入 の の 2 うう の 
0 生か 
3 ) アド レス 端子 A。ーA/ は , ポー ト 4 に 対し て の デー タ 
チイ シク ジョ ン レ ンジ スグ の 柚 記 すず する ウト 19 が 
書 込 ま れる まで , アド レス は 含み ませ ん 。 これら の ア 
ドレ ス 端 子 は デー タデ ブ ディレクション レジ スタ を 書 込 む 
あま っ で 由乃 き れれ る まで 。 月 ph し レ し で ル と な る で 
いま す 。 






を お 





これ ら の し 






つう 
ューー で 











( 決 貞 に 続く ) 
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HD68P01 狐 
Mode 


Multiplexed/Partial Decode 





$0000 
Internal Registers 


$001F 





External Memory Space 


$0080 
Internal RAM 


$OO0FF 






External Memory Space 


Internal ROM 


Internai InterruDt VectOrs 
$FFFF 


( 注 ) 

] ) 外部 で 使用 で きる アド レス $04、$06、$0F は 含み 
ませ ん 。 

2 ) アド レス 端子 A。ーA1sa は , ボート 4 の デー タデ ィ レ ク 
ショ ン レ ジス タ の 適応 する ビッ ト に “1" が 書 込 ま れ 
る まで , アド レス を 含み ませ ん 。 こ れ ら の アド レス 靖 
子 は 。 デ ー タ ディ レク ショ ン レ ジス タ を 書 込 む こと に 
よっ て 出力 され る まで , “High" レベ ル と な っ て いま 
3 











HD68PO0O1 
Mode 





Single Chip 





$0000 1 
| Internal Ragisters 
$001F 
Unusable 
$0080 
Internal RAM 
$00FF 
Unusable 


Internal ROM 


Internal Interrupt Vectors 











図 20 HD68P01 メ モリ マッ プ 


人 HITACHI 19 


HD68PO1SO,HD68PO1VO05,HD68PO1V07,.HD68PO1MO 


革 プ ログ ラマ ブル タイ マ 

HD68PO01 は 16 ビット の プロ グラ マブ ル タ イ マ を 内 
成 し て お り , 入力 波形 の 測定 に 使用 で きま す 。 ま た それ 
と は 別に , 独立 に 出力 波形 を 発生 する こと が で きま す 。 
入力 , 出力 の 両 波形 共 、 パル ス 幅 は 数 マイ クロ 秒 か ら 
数 秒 の 間 で 変化 さき せる こと が で きま す 。 

タイ マハ ー ド ウェ ア は 次 の も の か ら 構 成 さ れ ま す 。 
の ピット の ヨロ ント ロール / ス テー クス レシ ンジ スタ 
中 の の の アリー ラシー シ グ カ ウッ ウシク 

16 ビ ピッド の アウ トッ トコ ン ペ アレジ ズ スタ 

・16 ビ ッ ト の イン プッ トキ ャ プチ ナ ャ レジ スタ 

層 MI に クイ マ の フロック ググ ゲル アノ グフ クム を 示し まず 。 
の フリー ラン ニン グ カ ウン タ ($ 0009 : 000A ) 

プロ グラ マブ ル タ イ マ の 主要 部 分 は 、 16 ビ ッ ト の フ 
りり ーッ ラシン スシ ンク カウ シク で こん は EE ( イ ポ ホー ン ル ) ク 
ロッ ク よ り 駆 動き され ,、 その 値 を イン クリ メン ト し ます 。 
02 ンダ 位 いつ で も MPU ソ フト ウェ ア で 読 全 し が で 


まあ 

カウ シグ ほり ヤッ 人 引 上 で クリ デア デ さ れき ま 全 。 ま だこ のみ カウ 
ンタ は ,。 リー ド 専 用 レジ スタ と 考え て き さ し つか え あ り ま 
せん 。 


に だ MEU か りら ツイ トド が 有朋 の 0 る ろ さ とこ 。 ライ トド デキ テク 
の 値 の いか ん に か か わら ず , カウ ンタ ($09。 $0A) 
に は プリ セッ ト 値 $SFFF8 な か が 書 込 ま れ ま す 。 こ の 機能 
は MCU の テス ト の だ ため の も の で す が , 応用 する こと も 
NGNSBR 9 
の アウ トブ プッ トコ ン ペ アレ ジス タ ($000B : 000C) 

の ドン ツ ド シン ペ レジ ペク は 10My ド の リー ド / 
ライ トレ ジス タ て 出力 波形 制御 に 使用 きれ ます 。 こ の レ 
ジス タ の 内 容 は フリ ー ラ ン ニ ング カウ ンタ の 値 と 常時 比 
較 さ れ て いま す 。 

内 絡 が 王 和 する と グイ マコ ント ドトール / ス テー クス し 
ジス ダ ( 下 SR) の 中 の アラ ク グ (00E) が セッ ト き 
れ , TCSR 中 の アウ トブ プッ トレ ベル ビッ ト (OLVL) の 
を の と き の 値 が ポー ト 2 の ビッ ト ] に 送ら れ ま す 。 ポー 
ドー ゲイ ルツ ツジ 2 ョ ジル レル ックス ズ スグ の や w ポ リリ が 
"-」 (出力 ) と な っ て いる 場合 に は , この 値 が ポー ト 2 の 
ビッ ト 1 に 出力 され ます 。 その後 , 次 の 比較 値 で アウ ト 
プッ トレ ベル を 再び 制御 する た め に , アウ トブ プッ トコ ン 
ペア レジ スタ の 値 と アウ ト プ ッ トレ ベル ビッ ト の 値 を 変 
記し ます 、 な お 、 ア ウト ブッ トコ ヨン ペア レジ スク は ほ リ セッ 
ト す る と $FFFEF に セッ ト さ れ ま す 。 ア ウト プ ブッ トコ 
ン ペ アレ ジス タ の 上 位 バ イト へ の 書込み サイ クル 直後 の 
1 サイ クル 間 は , 比較 機能 が 禁止 され ます 。 こ れ は レジ 
スタ に 16 ビ ッ ト の 値 を 確実 に セ モット し て か ら 比 較 を 開始 
する た めで す 3 
* コ ン ペ アレ ジス タ へ の デー タ 書 込み は S 芽 多 命 令 な どの 2 

バイ ト 転 送 命令 を 使用 し て くだ さい 。 
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釜 イ ンプ ブッ ト キャ プチ ャ レジ スタ ($000D : 000E) 

イン ブッ トキ ャ プチ ャ レジ スタ は 16 ビット の リー ド 
専用 レジ スタ で , 外部 入力 信号 が 変化 し た と き の フ リー 
ラン ニン グ カ ウン タ の 値 を 保持 し ます 。 

これ を トリ が ガ す る の に 必要 な 入力 の 変化 の 極性 は , 華 
に SR の O パ シン ジット エッ ツジ ピ ビッ ド (人 T 肥 DGG) た だ より 制 
御 さ れ ま す 。 

外部 入力 信号 が エッ ジ 検 出 回 路 に 入力 され る た め に 

は 、 ボー トド 2 の ビッ より に 対 尺 する デー タデ ィ ャ レク ショ 

ジレ ジス グ ク の V ト が グ の リザ (0 よさ きれ て いな ば ん は 

り ま せん ? 

すべ て の 場合 に イン プッ トキ ャ プチ ャ を 保障 する に 

は 入力 パル ス 幅 は 少な く と も 2 イネ ー ブ ル サイ クル は 

必要 で す 。 

のみ の ビ ッ ト 0 を 出力 と し に セッ トト し て や 、. 外 部 

入力 信号 は エッ ジ 検 出 回 路 に よっ て 検知 きれ ます 。 

旬 タ イマ コン トロ ー ル プス テー タス レジ スタ (TCSR) 

($0008) 

クイ マロ ント と ッ ル / ステ チーク スレ ンス ク は 6 ピット 

の レジ スク で の す 。 80 ツウ ド O SS で リー テ ド 可能 '@ ぐ ドド 

ビッ ト は ライ ト も 可能 で す 。 上位 3 ビッ ト は リー ド 専 用 

で , 以下 の タイ マス テー タス 情報 を 示し ます 。 

1) 入力 が 指定 し た 極性 の 変化 を し て , カウ ンタ 値 が イ 
ンプ ブッ トキ ャ プチ ナチ ャ ピ ジ ス タ に 転送 され まし た (1 
(20 

2)、 の カウ ッ ク 伺 と アウ トラ ラット ョ ヨン ペア レン ス ア の 値 が 
5 に まし ん OO PF 

3) カウ ンタ 値 が $0000 に な っ て いま す (TOF)。 

この 各 フ ラグ は TCS R 中 に 個々 の イネ ー プ ブル ビッ ト 

を も ちこ れ に より , 内 部 割込み 信号 (IRQ。) に 割 込 

み 要 求 を 出力 する か 否 か が コン トロ ー ル され ます 。 コン 

の ネジ 当 22 こ ドレ ジス ダ 中 の 上 ッッ ト が クル た き 406 

いれ ば , これ ら の フラ グ が セッ ト さ れる の に 応じ て , 優 

先 ベ クタ アド レス を 発生 し ます 。 各 ビッ ト の 説明 は 次 の 

お りり です の 


タイ マコ ント ロー ルプ ステ ー タ スレ ジス タ 


7 6 5 4 3 2 1 0 
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Output Compare 
Register 












HD68 P01 Internal Bus 


Free Running 


』 
16-Bit Counter 


er wlseleelseleesle| ee 


Output Connpare Pulse | 


HD6SPO1SQ,HD68PO1V05,HD68PO1VO7,HD68PO1MO 






Input Capture 
Register 







| 
ン Output 


Register 


Bit 1 
Port 2 一 一 
DDR 間 
Wa 
I 
| 
ES ニコ Output Input 


Level Edoge 
Bit1 Bit0 


図 21 プロ グラ マブ ル タ イマ の プ ブロ ッ ク ダイ ツラ フ ム Port2 Port2 


Bit 0 OLVL アウ ト プ ッ トレ ベル 

この 條 人 ほ 。 カ ウン ク 値 と ザウ ドブ プット コン ペア レン ス 
夕 億 の 比較 が 一 至 し た と き 。 ボート 2 の ビッ トコ 1 に 移さ き 
4 ま 

ホー ドジ の 居 ッ ドリ に 和 人 MS6DDRN | も キッ ド 
きれ いれ ば ほ 。、 こ の 値 は ボド ト 2 の し ッ ド トド) 洒 子 に 上 の 
され ます 。 


Bit1 IEDG イン プッ ト エ ッ ジ 

の の の 人 ド は 。 カウ ンク が らら イ シン ラッ トド キャ クラ シャレ 
ジス タ へ の デー タ 転 送 を 、 ポー ト 2 の ビッ ト 0 入力 端子 
の 変化 の どちら の 極性 で トリ ガ す る か を 決定 し ます 。 こ 
の 機能 を 使う と き は , ボート 2 の ビッ ト 0 に 対応 する DD 
R を 事前 に クリ ア し て お くく 必要 が あり ます 。 

(EDG 孝 0 の と き 大 力 の 立ち と 下がり エッ ジ で トリ かき 
れ ま す ("High" か らら “Low” へ の 変化 ) 。 

IEDG 邦 の と き 和 人 力 の 立ち 上 が か がり エッ ン で トリ み き 
. れ ま す ("Low”" か ら "High" へ の 変化 )。 
Bit 2 ETOI イネ ー ブ ル タイ マオ ー バ フロ ー イ ンタ ラ 

アド 

この ビッ ト が セッ ト さ れ て いる 場合 は TOFE 割 込み 
に より 内 部 割込み (1 RQ。) が 発生 する の を 許し ます が , 
クリ ア さ れ て いる 場合 は 割込み 発生 が 禁止 され ます 。 


Bit 3 RBOCI イネ ー ブ ル アウ ト プ ッ トコ ン ペ アイ ンタ 
ラプ ト 
この ビッ ト が セッ ト さ れ て いる 場合 に は , OCF 割 込 
み に よ り 内 部 割込み (IRQ。) が 発生 する の を 許可 し , ク 
リア され て いる 場合 に は 割込み の 発生 を 禁止 し ます 。 


Bit 4 EICI イネ ー ブ ル イン プッ トキ ャ プチ ャ イン タ 
ラプ ブ ト 
この ビッ ト が セッ ト さ れ て いる 場合 、 1CF 割込み に 
より , 内 部 割込み (IRQ。) が 発生 する の を 許可 し , ク 
リア され て いる 場合 割込み 発生 を 禁止 し ます 。 


Bit5 TOF タイ マオ ー バ フロ ー フ ラグ 

この リー ドド 専用 ビット 計 。 カ ウジ シタ 人 慎 が EEE に な っ 
た と き 下 ウト 信人 れ 。、 1CSR を リラ ド し た 合 引続き あみ 
96 CD00UU0L2W9 の し だ の NAS 


Bit6 OCE アウ トブ ッ ト コ ン ペ アフ ラグ 

の りー ドド 専用 ンド.、 アウ ドッ トド ロン ペア ルン 
スス C 値 た カウ シク 條 の 一 次 し だ と きま セット され 、 TCS 
RC の UN 続い て 。、 ゲド ツル ッ トコ ン ペ ツレ ンス ク 
($000B or $000C ) へ MCU が ライ ト し た と き ク リア 
Sb まま 。 


Bit7 1CF イン プッ トキ ャ プチ ャ フラ グ 

この リー ド 専 用 ビッ ト は 、 エッジ 検出 回 路 へ の 入力 信 
号 が IEDG で 指定 し た 変化 を し た 場合 に セッ ト さ れ , 
OS R の Um を が 選 続 NN で イラ シッ ドキ ポン ネ キル ツジ 
スタ ($000D) を MCU が リー ド し た と き ク リア され ま 
9 
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HD68PO1S0,HD68PO1VO5,HD68PO1VO7,HD68POiMO 


詳 シ リア ルコ ミュ ニケ ーション イン タフ ェ ー ス 

HID68P01 は フル デュ プレ ックス の アシ ンク ロナ スシ 
D 沈 0 ラニ グン ショ レイ ラク スー ん (96】/ 人 の 
内 蔵 し て いま す 。 S CI は , 数 種類 の デー タ 速 度 選 択 が 
可能 で す 。 送 信 部 と 受信 部 か ら 構 成 さ れ て お り , 各々 
独立 に 動作 可能 で す が 、 双方 と も 同一 ゲー タフ ォ ー マ ッ 
ト と 同一 デー タ 転 送 速度 で 動作 し ます 。 送 受信 部 双方 
共 デ ー タ バス を 介し て MPU 部 と デー タ の や り と り を 行 
い 。 外 部 と は , ポー ト 2 の ビッ ト 2,3,.4 を 介し て 通信 し ま 


2 
ボド ポ ョ ア 。 ツタ クト ツウ ョ アア 、 レ ラク スク に つい ズル トド 
に 説明 し ます 。 


旬 ウ ェ イ クア ッ プ 機能 

一 般 的 な マル チ プ ロ セ ッ サ 応用 の 場合 、 ソ フト ウェ ア 
プロ ト コー ル は , 通常 行先 番地 を メッ セー ジ の 先頭 バ 
イト に 持っ て いま す 。 非 選択 MPU に メッ セー ジ の 残り 
の 部 分 を 無視 させ る た め に ウェ イク アッ プ 機 能 が あり ま 
す 。 こ れ に よっ て 非 選択 MPU は , それ 以後 の すべ て の 
割込み 処理 を 次 の メッ セー ジ 開 始ま で 禁止 する こと が で 
Si 二 0 

この ハー ドウ ェ ア 機 能 に より 圧 選 択 MPU は 次 の メッ 
セー ジ が 来 た と き , その メッ セー ジ に 対し て 再び イネ ー 
プ ブル 装 態 に され ます (ウェ イク アッ プ さ れ ま す )。 

ウェ イク アッ プ 機 能 は , 10 ビ ッ ト の 連続 し た "1 の 送 
信 信 号 に よっ て トリ か され ます 。 

し 2 の 80 うら う パ ツ フト ウェ テク ロト コー ルル 導 、 メ ッ ポ キョ ツジ 
間 に お いて 、 ア イド ル 期 間 を 与え る よう に し て お くく 必要 
が あり ます 。 

免 プ ログ ラマ ブル オプ ショ ン 

HD68P01 の シリ アル 1/O 部 の 以下 の 機能 は プロ グラ 
マブ プル に な っ て いま すず す 。 

・ デ ー タ フォ ー マ ッ ト …… バ 標準 マー クノ プス ペー ス (N 


緒 2 和 | 
・ ク ロッ ク 源 ……… 外部 また は 内 部 
60 の ます MCU の に 対し て 4 容 の レー ト の 
中 の 1 つま た は , 外部 クロ ッ ク の 1/ 
8 
・ ウ ェ イ クア ッ プ 機能 …… Pb ま 人 0 は イス 
6 


・ 割込み 要求 …… ト ラン スミ ッ ト デ ー タ レジ スタ 。、 レ 
シー ブ デ ー タ レジ スタ それ ぞ れ に 対 
し 痢 IGE イネ キー フル または マス クト し 
5 
ググ 人 の か m 内 部 ク グロック の ポー ト 2 の ビッ ト 
の 2N の 目玉 を そそ 導 や ツル まだ は 
220 2 2 90 

ホー ポタ (の NRS4 送信 部 と 受信 部 用 に ボー 
ト 2 の ビッ ト 3,4 を 使用 

する か 償 か 。 
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珍 ン リア ルコ ミュ ニケ ーション 部 の ハー ドウ ェ ア 
ジリ アル コミ ュー ケ ーション 部 の バー ドウ ェ ア ( は 、 剛 
22 に 示す よう に 4 本 の レジ スタ に よっ て 制御 され ます 。 
それ は 次 の と お り で す 
・8 ビット の コン トロ ロールス テー タス レジ スタ 
Eo ド の 0 還 レ ーー ド / ーー ドル 見 ー ル レク クズ タ ク 
(ライ ト 専 用 ) 
・8 ビッ ト の リー ド 専 用 レシ ー プ デー タレ ジス タ 
OM トド の アイ ルド 員 放 トラ ン ペ さゆ トチ デー クタ リタ ダスク 
これ ら 4 本 の レジ スタ の 他 に シリ アル 1[ /O 部 は , ボー 
ト 2 の ビッ ト 3 (入力 ) と ビッ ト 4 (出力 ) を 使用 し ま 
ず 。 ホー デー ドク の ビッド 2 は 8, 内 部 クロ ッ ク を を 外 普 人 る 則 力 
ずる あ オ ソン シン ョ ン き まだ た は 作 部 クロ ッ ク を 内 部 へ 人 する 
條 ツン ョ ジン る 時 ん だ だ きた に 利用 まれ まま 、 


@ ト ラン スミ ッ ト ノ プレ シー プ コ ント ロー ルス テー タス レ 
ジス タ (TRCS 選 ) 

届 選 CS し レジ ンス タク 信 W や ッ ま より 成り 。 8 に ヒット 作 部 
が ド O き まう の 、 ま だ 0 やこ ビッド は ライ トド も 朋 能 で 
ボ 。 この レン スク は RES 相 夫人 る 0 に オニ シィ ャ ラ ィ 
SC ます の 。 下 民 も し つら レ ツク 表 当 の 0 だ ww ド は ドド の よう に 
定め られ て いま す 。 
トラ ンス ミッ トノ プレ シー プ コ ント ロー ルス テー タス レジ 
スタ 


 - 6 


5 4 


BitO WU ウェ イク アッ プ 

この ビッ ト は ソフ トウ ェ ア で セッ ト さ れ , 10 個 の 連続 
2 ボ ケ ュ ー グ の 半 の 2 とき 2 3 う ド 00S グ リザ ツ る でき 
9 内 夫 も 。 この ロッ み ト の 輝 NN す る の る 夫 会 、 民 ウラ ラグ 
人 ほす で に セッ ドド き され て いな みり れれ は くり まや も ん 
Bit1 T 包 トラ ンス ミッ トイ ネー ブル 

この ビッ ト が セッ ト さ れる と , 9 個 の 連続 し た "T 
デー タ で 構成 きれ る プリ アン ブル を 発生 きせ , 引き 続き 
ポー トク 2 の ビッ ト 4 に 義信 部 デー グ を 当 力 で きる よう に 
な り ま す 。 これ は ほ は 。 こ の ビッ ト に 対 記す る DDR の ヒッ 
ト の 値 に 無関係 に 行わ れ ま す 。 

邊 没 2 あか の リア され で の とき は 、 シリ ゲル 
ググ 0 は , ボ ポート 2 の ビッ ト 4 に 何ら 影響 を 与え ませ ん 。 
2 ぐし 。 年 ビ ツキ ポ の セン トド は 。 四 95 レ ー ド / モーン ドラ 
ント ロー ルレ ジス タ の セッ ト 後 , 少な く と も 転送 レー ト 
の 1 ビット 期間 後に 行っ て くだ さい 。 「 
Bit2 TIE トラ ンス ミッ トイ ンタ ラプ トイ ネー ブル 

この ビッ ト が セッ ト き され て いる 場合 。、TDRE (ビッ 
ト 5 ) が セッ ト さ れ た と き に 内 部 割込み (TI RQ。) か 発 
症 す る の を 許可 し ます 。 ク リア され て いる 場合 。 TDEER 
E の 内 部 割込み (IRQ。) 発生 は マス ク さ れ ま す 。 
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図 22 シリ アル 』 エ 0 レジ スタ 


Bit3 RE レシ ー プ ブイ ネー ブル 

の ビッ ネト ネ が モッ トド きれ て いる 場合 、 こ の ビッ ト に 対 
応 す る DDR の 内 容 の 如何 に か か わら ず ポ ー ト 2 の ビッ 
ト 3 信号 を 受信 部 に 入力 し ます 。 ク リア され て いれ ば シ 
リア ル 1 エ 0 は , ポー ト 2 の ビッ ト 3 に 何ら 影響 を 与 ぇ 
ませ ん 。 ' 


Bit4 RIE レシ ー プ ブイ ンタ ラプ トイ ネー ブル 

ご の ビッ トド が ツ ッ ト きれ て いる と きま は 。 ビッ トド 7 (R 
DRE う ) また は ビッ ト 人 6 (OREE) が セッ ント る き 才 あと 
内 部 割込み (1 RQ。) が 発生 する の を 許可 し ます 。 ク リ 
ア さ れ て いる と き に は , 割込み 発生 は マス ク さ れ ま す 。 


Bit 5 TDKE トラ ンス ミッ ト デ ー タ レジ スタ エン プ 
ティ 

に さき ン トド サー クタ レジ ペ み か ら ア ウト ブッ トシ ンク 
だ スグ ヘー グ 剛志 が 有 わ 人 れ 人 た こき 、 ん ペー ド ウェア 
的 に セッ ト さ れ ま す 。 こ の ビッ ト は , ステ ー タ スレ ジス 
の 000 ボド 系 フ ラン シン スミ さ ク ド ブー クレ ジン スグ に 人 選 の 新 
し パパ 引 ト ザー アツ を 書 込 な と り セ ッ ド きれ ます 。 

TD RE は ,RES に より “1” に 初期 値 設 定 さ れ ま す 。 


Bit6 OREE オー バラ ン フ レー ミン グ エ ラ ー 

の の ピント は オー パン シン や フレ ー ミ シク エキ ラー が 発生 
し た と き (受信 時 の み ) ハー ド 的 に セッ ト され ます 。 
オー バラ ン エ ラー は RDRE が セ モット され た まま の 状態 
生 2N ド ラー ツ グ を る ) ツン シー クシ クー クレ ジング に じ 転 
半 も ド う よし たたき 発生 し ます 。 フレ ミシン シ ク テク ーー4、 
ビッ トカ ウン タ と ビッ トス トリ ー ム の バイ ト の 境目 が 同 
期し を か っ た 場合 に 発生 し ます 。 た だ し , ウェ イク アッ 
プ フ ラ グ が セッ ト さ れ て いる 場合 (WU= 1 ) に は , こ 
の に we 他人 居 ッッ 下 ト る 人 れき せん 。 この ロット は 、 ズ ステー アク 
2 の スグ クリ ンー ド 人 人 ルク ンク ー ン テー クレ シス クタ リー ドド 
する と クリ ア さ れ ま す 。 ま た RES に よっ て も クリ アミ き 
0 衣 の ) 
旧 作 すず 所 DRNE レシ ニー フ プ デ ー み レン スタ フル 

この ビッ は ほ は 。 レ ンー グ シン ツン トレ ジス クタ か ら レ ンー 
デー タレ ジス タ へ の デー タ 転 送 が 行わ れる と , ハー ド 的 
M ド 泊 まあ 沈 だ し 。 ウ ョ イク アウ クダ プク ソン 
ッ ト さ れ て いる 場合 (WU = 1 ) に は ,。 この ビッ ト は セ 
> ジ ト きれ ませ ん 。 ご の ビッ ト は え ス デ ー ク スレ ジス ク 間 碗 
中 し た 後 で レシ ー プ デー タレ ジス タ を 読出 す と クリ ア き 
まま た RES に よっ て も グリ ア さ れき ます 。 
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HD68PO1SO0,HD68PO01VO5,HD68PO1V07,.HD68P01MO 


転送 レー ト / モ ー ド コン トロ ー ル レジ スタ 


ADDR : $0010 





表 5 SC1I ビ ピット 時 間 お よび 転送 レー ト 


XTAL 2.4576 MHz 4.0 MHz 
SS1 : SSO E 614.4 kHz 1.0 MHz 





ーー 











0 0 E+ 16 26 us/38,400 Baud 16 us/62,500 Baud 
0 1 区 1268 208us/4.800 Baud 128 us/7812.5 Baud 
1 0 E = 1024 1.67ms/600 Baud 1.024ms/976.6 Baud 
1 1 E = 4096 6.67ms/150 Baud 4.096ms/244.1 Baud 


ーー ーー 


CC1,. CCO 





















Format Clock Source Port 2 Bit 2 Port 2 Bit 3 Port 2 Bit 4 
ーーーーーーーーーーーーーー キ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 呈 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーー キ ーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーー ーーーーーーーー 
00 ー 計 二 詞 
01 NRZ Internal Not Used きま 
10 Internal Output“ * 
11 External Input 











* [RCS レ ジス タ の ビッ ト RE と TE の 内 容 の 如何 に か か わら ず ク ロッ ク 出 力 さ れ ま す 。 
* [RCS の RE ビッ ト が “1 な ら ば ビッ ト 3 は シリ アル 入力 と し て 使用 きれ ます 。 
上 RCS の 1 ビッ ト か [上 な らち ば ビッ ト 4 は シリ アル 是 力 と し て 使用 きれ ます 。 


欠 転 送 レ ー ト ププ モード コン トロ ー ル レジ スタ (RMC 民 ) 表 65 に ビット の 電 羨 を 示し ます 。 
この レジ スタ は 次 の シリ アル 」/O 部 の 変数 を コン ト 
ロー ル し ます 。 @ 内 部 発生 クロ ッ ク 
・ ボ ボーレート ・ デ ー タ フォ ー マ ッ ト ユー ザ が シリ アル 1 エグ O 用 に 内 部 クロ ッ ク を 外部 で 使 
・ ク ロッ ク 源 ・ ボ ー ト 2 の ビッ ト 2 の 機能 用 する 場合 に は 次 の 点 に 留意 し て くだ さい 。 
この レジ スタ は 4 ビッ トラ イト 専用 レジ スタ で , RES ・RE, TE の 値 は 関係 し ませ ん 。 
5 ポ 必 0 きれ ます 9 も 0 で この 人 に ウト は 、 2 ルト CC SC は 100 だ やみ トド ト し 人 れれ は な なり ませ 
の 2 ブフ イー ルド 柄 成 と 考 ん る こと が で きま す 。 す を わ ち の 
C の 2 ビッ トド 内 了 グ ロッ クツ ク の ビッ トド トレ ンー トド を コン ・ 利 用 で きる 最大 クロ ッ ク レ ー ト は E-ー16 と な り ま す 。 
ド aessA2ib。 2 し se トド チーク ツー うつ アタ ググ ・ ク ロッ ク は ビッ トレ ー ト の 1 倍 で , ビッ ト の 中 間 で 立 
2 ググ 泊 類 羽 ウ ジッ グル コシ ンド ロー ルル ます 。 ち 上 が りき ます 。 
Fm 1 外部 発生 クロ ッ ク 
ISS1 も し ユー ザ が シリ アル 1 /O 用 に 外部 クロ ッ ク を 供給 
ざれ らち の に ビット は 内 部 グロック の と き の ボ ポー レー する 場合 に は , 次 の 点 に 留意 し て くだ さい 。 
を 選択 し ます 。 選択 可能 な 4 つの レー ト は MPU の 2。 ク RIMC レ ジス ズ スク 中 の CCUL660 は 1 に も ッ よ し 
ロッ ク 周 波数 の 関数 と な り ま す 。 表 5 に 利用 で きる ボー 042RU まん 
レー ト を 示し ます 。 ・ 外 部 クロ ッ ク は 使用 する ボー レー ト の 8 倍 に セッ ト き さき 
Bit2 CCO 生か の り 当 ん / 
2 OM ・ 最 大 外部 クロ ッ ク 周 波数 は 1.0MHz で す 。 
2 らち ら の ビッ ト は 。 アー クツ ォ ー マ ッ ド と クロ ッ ク 涼 
選択 ジッ ク あ ヨン トロ ー ル | まず 。 @ シリ アル 動作 


シリ アル 1 ハー ドウ ェ ア は , 動作 きせ る の に 先 立 
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ち 。 月 D68POU の ツラ フト ツェ アア に より 。 イ ニシ ャ ティ ズ 
もし がけ 丸 は な ませ ん 。 こ の シー ケシ タス は 通常 大 の よ 
So CN ま 9 

・RMC レ ジス タ 中 に 希望 する 動作 コン トロ ー ル ビッ 


ト を 書込み ます 。 
… ド 眼 も むら S レ ジス ク に 希 当 する 動作 コン トワ ロー ルビ ピッ ツ * ホ 
を 書込み ます 。 


ポー ト 2 の ビッ ト 3, 4 を シリ デル! 0 専用 に 使 
TaM 人 あび REE ッ トド は セツ ドル し だ きよ の 
ROSS 


@ 送信 動作 
た つの 人 Stt。 ド 尺 CS ルン ジス ク 申 の 7 まじ ビ ゅ よ の 
だ トド より 表 能 に 人 り ます 。 こ の ビッ ド ト が セッ ド さ れ 
まお あり いっ シリ デル トラ ンス ささ クシ ツク トド ト し ンス ペク の 肉 容 
2 に 2 の ピッ トル に 人 0 ます 。 ボラ ドク ピッ トド トド 9 
は 対応 する DDR 値 に 依存 せ ず 無 条 件 に 出力 に な り ま 
9 
RES に 続い て ユー ザ は ,。 RMC レ ジス タ と TRCS 
レジ スタ の 両方 を 布 望 動作 条件 に セッ ト す る 必要 が あり 
ます 。 こ の q 続 き 中 に TE ビッ ト を セッ ト す る と 10 ビ ッ 
ト の “1 より な る プリ アン ブル を 送信 し ます 。 ブ プリ アン 
ブル 出力 後 内 部 同期 が 確立 され 。 送信 部 分 は 動作 可能 状 
態 と な り ま す 。 
この 時 点 に お いて 次 の 2 つの 状態 の どちら か が 行わ れ 
に 
の あめ 上 、 も 8 層 ナ ー ク タル レシ スズ スク が 人生 (WDR 電 1) 
を ら ば "T" の 連 朱 価 が 送出 きれ , アイ ドル 扶 態 で あ 
50200 半 2 ら 

UE スグ 00 に ドク ング きめ ポン ンー ク 0 ぴ の スグ し みる 
CCUUD RE 三 00 チー ググ は ブウ トド の グッ トシ 
フト レジ スク に 送ら れ デ ー タ の 送信 が 閉 始 きれ ま 
9 時 

ペグ 信人 誠人 居 で は き は 、 6 の 0 の スク グー トッ ト が 
送出 され ます 。 次 に 8 ビッ ト デ ー タ (ビッ ト 0 か ら 始 ま 
まう と 駐 み ドッ アダ ドット が が 出さ きれ きず 

トラ シス ミッ トブ プー タレ ンス ク が で に を る と 。 ペ ー ド 
の 2 上 DR マラ クツ ド を も w トト し ます 。 

も し 、MCU が 適正 時 間 内 に フラ グ に 応答 で き な か っ 
た 場合 (TDRE は パラ レル デー タレ ジス タ か ら シ リア 
ルアウ トブ プット レジ スタ へ の 決 の 時 常 さ を デー グ ク 転 送 が 肝 
お われ る あき まで は や や ッ ツ ド トド さ きれ た まま に なる て 商 き 
お スグ テト ドゥ み ド の 、 "0 の 代 お りり に 0 の 人 肖 
され , さら に デー タレ ジス タ に デー タ が 供給 きれ る まで 
は 引き 続き "1" 状態 が 続け て 出力 され ます 。TDRE 
が 2 に な っ て いる 問 は 、 0 、 の が の 軸 さ ん れる こと し ほ あ 
まん 。 


HD68PO1SO,HD68PO1VO5,HD68PO1VO7,HD68PO1MO 


@ 受信 動作 
受信 動作 は 。 RE ビッ ト の セッ ト に より 可能 に な り 
す 。 こ れ に より ボー ト 2 の ビッ ト 3! HMS 


ます 。 受信 部 分 の 動作 条件 は RCS レ ジス タ と 0 
レジ スタ の 内 容 に より 決め られ ます 。 レ シー バ の ビッ ト 
間隔 は , 内 部 同期 の た め に 8 つの 副 間 隔 に 分 けら れ ま す 。 
通常 の 非 バ イフ ェ イ ズ モ ー ド で は , 受信 ビッ ト の 流れ は , 
最初 に 入っ て くる "0" (スペ ー ス ) に より 同期 化 さ れ ま 
す 。10 ビ ッ ト の 期間 は 各 ビ ッ ト と も ほぼ その 真中 で スト 
ロー ブ さ れ ま す 。 も し 第 10 番 目 の ビ ッ ト が 1 (スト ッ プ 
ビ ピット) で 夜 付 れ ば 、 フ レー ミン グ エ ラ 。 と 判官 きれ O 
RFE ビ ッ ト が セッ ト さ れ ま す 。 

も し 第 10 番 目 の ビ ッ ト が 1 なら ば デー タ は レシ ー プ ブ 
ナチ ーー グレ ンス ク に 転送 され 、 割込み フラ ク RURE か 
セッ ト さ れ ま す 。 も し 次 の デー タ の 第 10 番 目 の ビ ッ ト が 受 
信 さ れ て も な お RDRF が まだ セッ ト き され だ た まま な ら 
ば ,O ひ RFE が セッ ト さ きれ, オー バラ フラン が 革 生 し だ た こと 
だ 2 も ます 。 

MC が EDUDR ド フラ フク また は 0WEE フ ラク に し 対 げ 
る 応答 と し て ステ ー タ スレ ジス タ の 読出 し の 後 。 デー タレ 
ジス タダ の 読出 し を 和 且 う を 。 民 0KKDI ま た は の 0RWE は クノ 
た 人 箕 2 が 表す 
RAM コ ント ロー ルレ ジス タ 

$ 0014 番 地 に 割付 けら れ た この レジ スタ は 。 スタ ン バ 
イィ RAM の 状態 に つい て の 情報 を 与え を ます 。 R AM イネ 
5 グレ ビッ ドド (RAME ) の 10" て あな と 、 以 グ が 
7 0 MMee ベ ポン PV の 信二 人 6 

で 説明 し た よう に , Vcc Standby が Vsgs 電圧 より 高く 
休 持 され て いれ ば ,R AM 内 容 を 電源 オフ 時 に 保持 し ます 。 

RAM コン トロ ー ル レジ スタ 
ーー _6 - ら _ 4 3 2 0 


$0014 





Bit 0 Not used. 
Bit 1 Not used. 
Bit 2 Not used. 
Bit 3 Not used. 
Bit4 Notused. 
Bit 5 Not used. 


Bit6 RAME RAM イネ ー ブ ル 

ユー ザ は 。 この コン トロ ー ル ビッ ト を 使い スタ ン バ イ 
RAM を ゲル ィ ルズ エー ン ノル ずる こと か きま MPU そ る り 
セッ ト す る と この ビッ ト に は ,。 "1”" が セッ ト さ れ , スタ 
シク パイ RAMWM 々 ん 4 あー アル に し ます 。 こ の ビッ ト き は ダ 
ログ ラム 制御 に より "1 また は "0O を 書 込 む こと が で き 
9 

R AM が ディ スエ ー ブ ル の 状態 (ロジ ビック “0” ) で は , 
R AM アド レス は 無効 と な り 。MPU は , 外部 メモ リ か 
チョ の ドド する こと か で きま す 。 
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HD68PO1SO,HD68P01VO5,HD68PO1V07.HD68PO1MO 


Bit 7 STBY PWR スタ ン バ イ パワ ー ビ ピッ ト 

と 0 に きか も ほり りー ドン ツン イド 用 の つう トド で スグ 
バイ RAM の デー タ が 有効 で も る か どう か を 判断 する フラ 
2 で ぐす 。 の 6 トド の ee トド さ きれ て いれ ポス グル NR 
AM の デー タ は 有効 で す 。 Vcc 時 に 印加 きれ 
て いる 電圧 が Vsgs (mn ) 以下 に な スタ ン バ イ RAM 
の の ーッ ツク の 村人 00CG か くち る ささ グリ 3 SE 
ト は ソフ トウ ェ ア で の み セ ッ ト さ れ , リセ ッ ト に は 影響 
され ませ ん 。 


圏 命令 セッ ト 概 要 

EE は HMCS6800 の 全 命 令 セ ッ ト を 活用 で きる 

う ) に する た め , の 

2 De の 
生生 
す 。 

さら に 16 ビ ッ ト デ ー タ 操作 命令 と ハー ドウ ェ ア 乗 算命 
令 を 含む 新しい 命令 も 付加 され て いま す 。 

この 項 で は , 以下 の も の に つい て 説明 し ます 。 
・MCU プ ログ ラミ ング モデ ル ( 図 23 参 照 ) 

* サ ドレ シッ シ ング モー ドド 

・ ア キュ ムレ ー タ と メモ リ の 操作 命令 
・ 新 命令 系 

2 ブッ グズ スズ スレ ンス ク と スス ア ダック の 操作 征 術 
・ ジ ャ ンプ お よび ブラ フラン ナチ ナ 命令 ( 表 9 参照 ) 

・ コ ン デ ィ イィ ション コー ドレ ジス タ 操 作 命令 ( 表 10 参 照 ) 
・ 命令 実行 マン ン サ イク ル 数 ( 表 11 参 照 ) 

・ 命 令 の サイ クル ご と の 動作 概要 ( 表 12 参 照 ) 

・ 未 定義 命令 の 動作 概要 

ペラ コード マッ ウフ ル 表 19 参 旧 ) 
倫 M じ CU プロ グラ ミン グモ デル 

NO ク グ や デル を 図 28 に 診 し ます 。 
ダブ ル ア キ ュ ム レー タ D) は , 構造 的 に は アキュムレータ 
B と アキ ュ ム レー 2 の の 深 2 
レー タ D を 使う 命令 で は , A, B の 内 容 は こ わる され ま す 。 


( 表 7 参照 ) 


0 8-Bit Accumuiators AandB 






ol Or16-Bit Double Accumuiator D 


15 X 0 ingex Register (X) 
cm ニー ニニ ーーー ニュ ーーー 
民 SP | Stack Pointer (SP) 

15 PC 01 Program Counter (PC) 


0 
INlzlvle Condition Code Register (CCR] 


Carry/Borrow from MSB 


7 
較 間 開 





Overflow 

Zero 

Negative 

InterruPt 

Half Carry (From Bit 3) 


図 23 MCU プ ログ ラミ ング モデ ル 
@MCU ア ドレ ッ シ ン グモ ー ド 
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( 表 8 参照 ) 


DOSEOI (> の の アプ ドル ツン ジグ モー ド あ を 持っ て 
いま す 。 ア ドレッシング モー ド は 。 似 谷 クイ ンジ と コー ド の 
両方 で 決め られ ます 。 命令 ご と の アド レッ シン グモ ー ド に 
つい て は 。 表 11 の 中 に マン シン サイ クル 数 で 示し た 合 令 実行 
時 間 と 共に 示し ます 。 

クロ ッ ク 周 波数 が 4 MHz の と き は , マシ ン サ イク ル が 
その まま マイ クロ 秒 に な り ま す 。 
アキ ュ ム レー タ (ACCX) アド レッ シン グ 

7 キス ムレ ルー タ の み が ア ドド レッ シン シク さき され,。 アキ ョ ム 
レー タ A ま だ た は B の いずれ か が 指定 され ます 。 こ れ ら は 
1 バイ ト 命 令 で す 。 
イミ ディ エイ ホホ ア ドレ ッ シ ン シノ 

と の だ ドレ ウラ ラッ シング で 人 は オペ ラク ント が 征 今 の 間 有 2 パイ ド よ 
に 含ま れ ま す が , LDS と LDX は 例外 で 第 2 第 3 の 
バイ ト に オペ ラン ド が 含ま れ ま す 。 実行 の 際 イ ミディ エ 
イト 命令 を フェ ッ チ する と まき, MPU は この 番地 を アド 
じ レス し ます 。 こ れ は ほ , 2 また は 3 パイ 命令 で す 。 
ダイ レク ト ア ドレ ッ シ ン グ 

この アド レッ シン グ で は , 命令 の 第 2 バイ ト が オペ ラン 
ド を 格納 し て いる 番地 を 示し ます 。 こ れ に より 0 一 255 番 
地 の 256 バ イト 領域 を 直接 アド レス する こと が で きま す 。 
これ ら の 領域 に デー タ を 格納 する と 実行 時 間 の 短縮 が 図 
られ ます の で , シ ステ ム を 構成 する と き は この 領域 を RA 
M 構 成 と し , ユー ザ の デー タ 領 域 と し て 使用 する こと を 
お 所 の し ます 。 これ は 2 パイ ト 倒 人 徐 て です 。 
2 以 デ アン デイ ルツ ドア ドレッシング 

この 命令 で は 第 2 バイ ト が オペ ラン ド の 格納 され て い 
る アド レス の 上 位 8 ビッ ト を 示し , 第 3 バイ ト が 下位 8 
ビッ ト を 示し ます 。 こ の 番地 は メモ リ 中 の 絶対 番地 を 示 
し ます 。 こ れ は , 3 バイ ト 命 令 で す 。 

2 2620R 222 の 

この アド レッ シン グ で は , 命令 の 第 2 バイ ト の 内 容 と 、 
イン デック スレ ジス タ の 下位 8 ビッ ト が 加算 され ます 。 
さら に この キャ リ は , イン デック スネ スレ ジス タ の 上位 8 
ビッ ト に 加え られ ます 。 そ の 結果 が メモ リ を アド レス す 
る だ た め に 使用 され ます 。 こ の 修飾 され た アド レス は , テ 
NN グリ ドレ スル ジス グ に 全 居 され ル ま です の で 。 イッ 
ブッ クス レジ スク の 内 容 は 変化 ト しま せん 。 これ は 2 バイ 
ト 命令 で す 。 

2 フイ お の ドレ 90 の グ 

この アド レス モー ド で は , 命令 その も の が アド レス を 
与え ます 。 す な わ ち , ス タッ ク ポ イン タ 。 イン デック スレ 
0 の GO KS ます らら 4CI ポ の ト 0D GO ま 。 
アデ イジ アド レッツ ング 

の ドレ ッ シ ン グ で は 、 倒 舎 の 第 2 パイ ト の 肉 容 と 。 
プロ グラ ムカ ウン タ の 下位 8 ビット が 加算 きれ ます 。 そ 
0 りき 人 は ボロー の パト 9 ドッ トド 加算 きれ 征 ず 。 
て そのため ユー ザ は , 現在 実行 中 の 命令 の 一 126 一 十 129 
2 き 2 の 滑 則 向 で デー タグ を アド ルス する こと が で きま 
5。 し 導 の の ト 命令 て 9 
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時 床 - HD6SPO1SO,HD68PO1V05,HD68P01V07,.HD68PO1MO 


表 7 アキ ュ ム レー タ , メモ リ 操 作 命 令 






Condjtion Code 







Addressing Modes 







































































































































































































































































































































































9 Redistsr 
BR TenIE MMED 「DIRECT | INDEX |EXTEND [IMPLIED 4 |5 4 | 0 
OP | |#|OP|- |* op | C 
Add ADDA |8Bl2l2|9Bl3l2 IA+M っ A_ 旧記 EAN まま 
ADDB |「cBl2[2|pBl3|2| B+M っ B ー は 前 油 
Add Double AppD |cs|4|3lpsls|2lEsle|2 |F3lel3 | | IAiB+M:M+1 っ AB elelilt|I 3 
Add Accumulators | ABA | | | | | | GLASS EE 湖 E 記 
Add With Carry ADCA |89 |2 | | | IA+M+c っ A tleliltltls 
ADCB ogl2 B+ M+C っ B IS let 
AND ANDA |84 |212|9。 A・Mー A 還 回 EEP 
ANDB |C4 | 2|2 1D4 | | B・M っ B 則 RIEEIEI 
Bit Test BIT A 85 |21 A・M ee | 111|R|* 
BIT B C5 |2 B・M ERR |s 
Clear CLR 回 菩 隊 ] 00ー M RlsIRlR 
CLRA | ! 小 | 際 隊 2 106 ae A 是 証 で RIR 
CLRB lsF |2|1loo-Bg ーー RlsSIRIR 
Compare CMPA |gi |2 2 B1 4ls| | | |A-M に に ドロ は 人 、 
cMPB |ct|2 lg1 IB-M REEEB 
My | 86 nz]A-9 HHEE 
で |73 |e | | | M-> M ドド RIS_ 
COMA 43 12 11 |A~ーA @ je 1 1 RIS 
COMB | | 蘭 蔽 | |s3|2 ls-m < に ・| ilRlS 
Complement, 2'$ NEG | eO le|2|70|6|3| | | |o0-M っ M 1 I② 
(Negate) 00-A っ A ②③ 
00-BーB 1 際 
mw age^ Geesmeaasarec5 |。」。 |。| | 
Decrement M-1…M e 
A-1 っ AA @ 
B-1 っ B eo 
Exclusive OR | |A③ M っ A e 
B①M- B PP 
Increment 3 | M+1 …M @ 
4C 12 11 1A+1 っ A e 
5C|2!1 1B+1 つ B | g 
Load 剛 M っ A @ 
Accumulator 内 





の の | の 
二 
! 
の 


Load Double 


Accumulator M+1~BLM っ A 


3Dl10l1 |AxB っ A:B 

























Multiply Unsiqgned 











MUL 
ORAA 8A |2 




















OR, Inclusive 3 A+TMーA 
ORAB |CAI2 3 B+M っ B 回 加 E 9 
Push Data PSHA 。 | | 36 13|11A っ Msp,SP- 1 っ SP Tslsls_ 















3|1|B っ Msp,SP- 1 SP 
1 |SP+ 1 っ SP, Msp っ A 


| | |ss14 lsp+1 っ sP,Msp っ B 



























上 詳 ー 


Pull Data PU し LA 
PULB 


Rotate Left ROL 





























仙 
⑥ | 1 
⑥|$ 
⑥|$ 
⑥⑯| 
1⑥ | # 
1 





Rotate Right ee 


肢 
ロ 
和 
さ 、 
NT 
11 

ロ 

| 
ー デ 
ヾ ぐ 
に 
い 
Y 
ッ 
計 
Su 
ら 
(の) 
』 
癌 
に 
9 圭 
き 
党 
洒 
薄 
の て 
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表 7 アキ ュ ム レー タ , メモ リ 操 作 命令 






Addressing Modes Condition Code 


| IMMED. 由 交 3 INDEX |ExTENp | 06 RA 回 回 回 回 


OP < |#1OP < ee に EE |- |# 








Operations 























Shift Left 
Arithmetic 




















Double Shift 
Left, Arithmetic 


Shift Rjght 
Arithmetic 






























3 11 js ACC A7 AG A7 ACC B se“ @ | * |1 


A0 87 




















Shift Right 
Logical 

















Double Shift 
Right Loqgical 








StOre 
Accuumulator 

















Store Double 
_ 人 Accumulator 


Subtract 






































Double Subtract 


Subtract 
Accumulators 


Subtract 
With Carry 



































Transfer 
AccumulatQrs 
Test Zero or 
Minus 
































_TSTA 
TSTB 
( 注 ) コン ディ ショ ンコ ー ド レジ スタ の 説明 は 表 10 で 後述 し ます 。 
@ 追 加 命 令 LDD……ACCD 和 を (M : M+1) 
従来 の HMC S6800 命 令 セ モッ ト に 加え て , HD68PO1 M: M+ 1 に 格納 され て いる 倍 精 度 デ ー タ を 倍 精 度 
は 、 次 の 新 命令 を 持っ て いま す 。 AI の 本 
AB……1X 秩 1X 十 ACCB コン ディ ショ ンコ ー ド は デー タ 内 容 に よっ て 決ま り ま 
アキ みみ レー グ B の は ビッ ド の 待 サ お し デー グ を 16 、 
ば ツ ッ ト の イン ブッ クス ルツ スグ た キャ り そ を B 属 て 肖 衣 谷 区 生 …… ACCD の 全 ビ ッ ト を 右 へ 1 ビッ トシ フト 
算 し 、 イン デック スレ ジス タ に 結果 を 格納 し ます 。 し ます 。 
ADDD…ACCD を (ACCD) + (M:M+1) ビッ ト 15 に は ."0" が 入り ます 。C ビ ピット (キャ リ ) 
倍 精 度 ア キュ ムレ ー タ D* に メモ リ 番 地 M:M+1 の に は ,ACCD の 最 下 位 ビ ッ ト の 内 容 が 入り ます 。 
倍 精度 デー タ を 加算 し , 結果 を ACCD に 格納 し ます 。 MM 前 光 ps ACCD を で ACCAXACCB 
*ACCD は , アキ ュ ム レー タ A, B を 結合 させ て 作ら れ た ACCA と ACCB の 8 ビッ ト デ ー タ を 乗算 し , 待 号 な 
0 ゼット レダ スク (AA・ 邑 ) で す 。 了 キュ み レー クタ AA は 最 し 16 ビ ッ ト の 結果 を A: B に 格納 し ます 。 
垢 科 2 よ でき 。 ACCA に は , 結果 の 上 位 バ イト を 格納 し ます 。 
ASLD……ACCD す べ て の ビ ピット を 左 へ 1 ビッ トシ PSHX……) (IXL), SP< (SP) 一 1 
アド も ます 。 ) まま 生 旧 SE< (5) = 
ば る トド 師 村 "0 が 入り ます 。 と ビッ ソト (キサ び / イシ デック グ ス え スル ヤジ スタ の 内 容 は 。 ス タッ クボ ポイ ンタ の 
に は ACCD の 最上 位 ビ ッ ト に あっ た 内 容 が 入り ます 。 か ホ す ナド レズ の スタア ッ ク に 過 さ れ ,、 ス アン クボ ポイ ンタ 


は ー タ クタ き 私 ま グ 。 
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PU 有 L 気 …… SPP 一 (8S 選 ) 十 1 : 1 (HI 殖 昌 ) 
Sv ん 生 馬 ) キキ すく 美和 拓 ) 
グン ク ポイ シグ 衝 IM の スグ クッ クイ シテ チック 
スス レジ スグ は 呈 き 介さ これ 、 スク アッ ク 洲 タダ は ルス みみ され 
Sa 
Ss すり D…… M:M 二 1 一 (ACCD) 

ACCD の 内 容 を メモ リ に 格納 し ます 。 


表 8 


Addressing Modes 


HD68PO1SO,HD68PO1VO05,HD68PO1V07,HD68PO1MO 


ACCD の 内 容 は 変化 し ませ ん 。 
sU BUD…… ACCD 和 で (ACCD) 一 (M:M 二 1) 
ACCD の 内 人 窒 か ら 、 メ モリ 中 の 倍 長 デー タ を 減算 し 、 
結果 を ACCD に 格納 し ます 。 
M……… プラ ンチ し ませ ん 。 こ の 命令 は 実行 に 3 サイ 
クル 要する 2 バイ ト NOP 命 令 と 等 価 で す 。 


イン デック スレ ジス タ , スタ ッ ク 操 作 命 令 


Condition Code 






































































































































































































1 - Boolean/ Register 
Pointer Operations Minemonic IMMED DIRECT Arithmetic Operation 
Compare Index Reg CPX 8CT41319C | ACI6|21BCI61I3 メーIM iM 二 1 
Decrement Index Heg DEX | 1 」 較 | 091311 |Xー1 一 XX 
Decrement Stack Pntr DES 34 1311 |ISP-1ーSP 
Increment Index Reg IN XX | ] | 邊 08 | ませ も ト 多 中 人 > サテ 油 
Increrment Stack Pntr Si INS | 年 」 j 」 | 31 3 11 |SP+1 っ SP 
Load Index Reg LDX CE 3|3 DE | 4 | 2 EE|5|2lFElslsl | M っ X ロ ,(M+ ォ サー XL 
Load Stack Pntr LDS 。 8E 3|3|9E 2 AE|5l2 回 思 Mー SPH, (M+1) っ SPL 
Store Index Reg S『X | DF | 4 2 |EF |Z 全 FE|5 ト 3 X ロ ーー MX に し ー(M+1) l 
ーー ー ーーーーーー -- 1 = ュー 只 イー - ] ャ ー ーー サー 
Store Stack Pntr STS | [er 4|2 IAFl5]2lFlsls SPH っ M,。SPL っ (M+1) 
= ーー ーー ーー キー- ーー ーー ニー 
Index Regー Stack Pntr| TXS 」 | | 35 3 11 |Xー1ーSP 
6 ーー トーーーー 1 PR 本 
Stack Pntr ~ Index Reg| TSX 30.13.11 |SP キ 1 マッ ズ 
Add | ABx |3Al3|1 B+x っ x 
Push Data PSHX 3C |4 |1 IXL っ Mag.SP-1 っ SP 
X ロ ー Masp.SP - 1 っ SP 
Pull Data | ] ms SP+ 1 っ SP, Mas っ X ロ 
SP + 1 っ SP MS5 っ XL 














( 注 ) コン ディ ショ ンコ ー ド レジ スタ に つい て の 詳細 は 表 10 に 後述 し ます 。 
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表 9 ジャ ンプ / プ ブラ ンチ ナ 命令 
































































































































































































































































































Addressing Modes Condition Code 
Register 
DPE Mnemonic | RELATIvE | DiRECT | INDEX |ExTND |IMPLiEp 95 ES 
#1OP|>|# 
Branch Always の None 
Branch Never 3 | 2 | None 
Branch If Carry Clear 3 | 2 C=0 
Branch If Carry Set 3 | | |C=1 
Branch If = Zero BEO 27 | 3 1 2 ] | 〆=1 
[ 7 1 且 衣 回 
Branch If > Zero BGE 2C|3121 還 還 N ① V=0 
Branch If > Zero BGT 2 昌 し 35| | Z+(NO① V) = 
Branch If Higher BHI 2213|2 ] | | 」 キン = 0 @ | ] 
Branch If < Zero BLE 2F| 3|2 | Z+(N③ V) = 1 slslslslsls< 
Branch If Lower Or 還 提 当 
Same BLS 23 | 3 る | C+ 選 =1 ・| e |@e |e |e 
Branch If く Zero BLT 2 3 2 | N ①V=1 ele ele ele 
Branch If Minus BMI1 2B1312 | N = 人 の 了 @ |@e |e |e 
ピ 
Branch If Not Equal 軒 
ア 8fO BNE 261312 | Z=0 @ 才 上 * @ | @ 
Branch If Overflow | 思 
CBr BVC +28 13 騰 | | V=0 
Branch If Overflow Set BVS 2 3 2 | | | V = 1 
Branch If Plus BPL 2AI312 | N =0 
Branch To Subroutine | BSR 8Dlel2 | 
Jump JMP 」 ( 還 較 | ! | leE |3 |2 E 3 [3 | See Special Operations 
Jump To Subroutine JSR 9Dl5|2 IAple|l2jBDle |3 | 
和 8 9 人 、「 下 「 補 宙 確 |. 9 ( Advances Prog Cntr 
No Operation | NOP | 01 」2 11 Onl 3 
| Y 
ー ボド ーー ーー 十 一 - | pc 
Return From Interrupt| RTI | 13B |10 | 1 
トト トト 上 上 上 1 | | 
Return From 8 | | 遇 る 
RTS | | 39 |5l1 
Subroutine CI 科 Co 0 ed We See Special Operations 
Softvvare Interrupt | SWI _ 日 M 細 ] | ll 6 
Wait for Interrupt WAI | | | | | | 
Sb CM 





表 10 コン ディ ショ ンコ ー ド レジ スタ 操作 命令 


| IAddressingModesl Condition Code Register 




































































































Operations Mnemonijc | IMPLIED Boolean Operation 
OP に 草 

Ciear Carry CLC OSI2 OS 

Clear Interrupt Mask 間 胃 CLI | OE | の 1 0 一 | 

Clear Overflow | CLV | 0A の 2 1 1 | 0 一 V 

Set Carry | sEc _。 lopl2lil 1 っ C 

Set Interrupt Mask SEI 0F の 4 1 1 っ 1 

Set Overflow SEV OB 2 11 oiV 

Accumulator A っ CCR TAP 06 | 2 |1 Aー CCR 

CCR つ Accumulator A TPA 暫 CCR っ A 


( 注 ) コン ディ ショ ンコ ー ド レジ スタ (テス ト 結果 が 胡 で ある と まき ⑦ (Bit N) テ え スト : 結果 が 0 より 小さ いか ? 

セッ ト さ れ , そう で な けれ ば クリ ア さ れ ま す 。) に exk15 当 さ ) 

① (Bit V) テス ト : 結 条 三 10000000 ? ⑧ (Ail ) 20 ダグ が から コロ ジン テイ ジョ ツッコ シル セン スグ 

② (Bit C) テス ト : 結果 キ 00000000 ? oN 祭 

③ (Bit C) テス ト こ 上 位 バ イト の BCD キ ャ ラク ググ が 10 以 上 が ? ⑨ (Bit !) 割込み 発生 時 に セッ ト , あら か じ め セ ッ ト さ れ て いる 
(事前 に セッ ト さ れ て いれ ば クリ ア さ れ ま せん 。) 場合 この 待ち 状態 か ら 抜 ける に は , ノン マス カブ ル 割 
ピ RE PE 込み が 必要 で す 

の (Bit V テス ト : 実行 前 の オペ ラン ド =10000000 ? 本 

DD テス ト : 実行 前 の オペ ラン ドー01111111 ? ⑩ ( 全 ビ ピット) アキ ュ ム レー タ A の 内 容 に し た が っ て セッ ト され ます 。 

⑥ (Bit V) テス ト : 命令 実行 後 N①Cー 1 で セッ ト ⑬⑪⑬ ( Bit C ) 乗算 の 結果 ACCB の ビッ ト 7 ニ 1 か ? 
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命令 実行 マン ン サ イク ル 数 


表 11 


。 Ex- In- 
0F6GE nded dexed 


lmrme- 
diate 


ACCX 


Re- 
lative 


5 Ex- In- Im- 
Direct tended dexed plied 


lmme- 
diate 


ACCX 


INX 


ABA 
ABX 


JMP 
JSR 


ADC 


LDA 


ADD 


LDD 
LDS 


ADDD 
AND 
ASL 


し DX 
LSR 


ASLD 
ASR 
BCC 
BCS 


LSRD 
MUL 
NEG 
NOP 


10 


| が 


BEQ 


ORA 
PSH 


BGE 
BGT 
BHI 
BIT 


PSHX 
し 


PULX 
ROL 
ROR 
RTI 


BLE 
BLS 
BLT 
BMI 


10 


RTS 
SBA 


BNE 
BPL 


SBC 
5 ら EC 
る 選 | 


BRA 
BRN 
BSR 


SEV 


BVC 
BVS 
CBA 
CLC 
CLI 


STA 


STD 
ST『S 


STX 


SUB 


CLR 
CLV 
CMP 


SUBD 
SWI 


12 


TAB 
TAP 


COM 
CPX 


TBA 
TPA 
TST 


DAA 
DEC 
DES 


TSX 


DEX 
EOR 
INC 

_INS 


TXS 
WAI 


デー 
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欠 各 サイ クル の 動作 概要 

2 は 人 守 に と 。 導 グ ルル こ と の 7 ドレ スパ バス プー 
タバ ベ バス,。 リー ドン ノラ イト 信号 (R ノ W) の 動き の 詳細 を 
まとめ た も の で す 。 こ の 情報 は 制御 プロ グラ ム が 正常 
に 敵 邊 き 才 で ゆる か どう か を デパ バック する と き に 、 ジフ 





ト , ハー ド 両 面 か ら 期 待 値 と 実測 デー タ を 比較 する の に 
人 層 ち 持 す 。/ ド レッ シン クモ キー ドド を 意 金 当 だ り の サイ 
クル 数 に より , 分 類 し て あり ます (一 般 に は , 同一 アド 
レッ シン グモ ー ド で 同一 サイ クル 数 の 命令 は 同 ド 要領 で 
実行 され ます 。 例外 は 表 の 中 に 示し ます )。 


表 12 命令 の 各 サ イク ル ご と の 動作 






Address Mode 所 
InstructiOns 





IMMEDIATE 









Address Bus 







Data Bus 


































































































ADC EOR 2 1 Op Code Address 1 Op Code 
ADD LDA 2 Op Code Address + 1 1 Operand Data 
AND ORA | 
BI SBC 
CMP SUB | l 
しら | 1 1 Op Code Address 1 Op Code 
LDX | 2 Op Code Address + 1 1 Operand Data (High Order Byte) 
LDD | | 3 Op Code Address + 2 1 | Operand Data (Low Order Byte) 
CPX | 4 1 | OpCode Address 1 |OpCode 
SUBD | の 。 Op Code Address + 1 1 | Operand Data (High Order Byte) 
ADDD | 3 Op Code Address + 2 1 Operand Data (Low Order Byte) 
| 4 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
DIRECT 
ADC EOR 3 1 | Op Code Address 1 Op Code 
ADD LDA | 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand 
AND ORA 3 | Address of Operand 1 Operand Data 
BIT SBC | 
cwpsOB | | | | | ー 
STA | 3 1 | Op Code Address 1 |opCode 
2 Op Code Address + 1 | 1 Destination Address 
| | 3 ] Destination Address 0 Data from Accumulator 
LDS 4 1 Op Code Address 1 |op Code 
LDX 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand 
LDD 3 | Address of Operand 1 Operand Data (High Order Byte) 
1 ] 4 Operand Address + 1 ] 1 | Operand Data (Low Order Byte) 
IE 4 1 Op Code Address 1 Op Code 
STX 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand 
STD 3 Address of Operand 0 Register Data (Hjigh Order Byte) 
| 4 Address of Operand+ 1 U Reqgister Data (Low Order Byte) 
CPX 5 1 | Op Code Address 1 Op Code 
SUBD 2 | Op Code Address + 1 1 Address of Operand 
ADDD は Operand Address 1 Operand Data (High Order Byte) 
4 Operand Address + 1 1 Operand Data (Low Order Byte) 
0 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
JSR 5 1 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
き Subroutine Address 1 | First Subroutine Op Code 
4 Stack Pointer 0 Return Address (Low Order Byte) 
5 Stack Pointer † 1 0 Return Address (High Order Byte) 





















(次 頁 に 続く ) 
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表 12 命令 の 各 サ イク ル ご と の 動作 


Address Bus R/W | Data Bus 
Line 













Cycle 





Address Mode 鋼 SS 
Instructltons_ SM 
































INDEXED 
JMP 3 1 Op Code Address 1 | Op Code 
2 Op Code Adgdgress + 1 1 Offset 
1 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
ADC EOR | 4 1 | Op Code Address 1 Op Code 
ADD LDA 2 Op Code Address + 1 1 Offset 
AND ORA 3 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
BIT SBC 4 Index Register Plus Offset 1 Operand Data 
CMP SUB 
STA 4 ] 1 Op Code Address 1 ]on Code 
2 Op Code Address + 1 1 Offset 
3 Addiress Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
4 Index Register Plus ffset 0 Operand Data 
LDS 5 1 Op Code Address 1 還 Op Code 
LDX 2 Op Code Address + 1 1 Offset 
LDD 3 Address Bus FFFF ] Low Byvte of Restart Vector 
4 Index Register Plus Offset 1 Operand Data (High Order Byte 
5 1 Operand Data (Low Order Byte) 


Index Register Plus Offset + 1 
SS 5 | Op Code Address | Op Code 




















1 

STX 4 Op Code Address + 1 Offset 

STD 3 | Address Bus FFFF Low Byte of Restart Vector 
4 Index Redgister Plus Offset Operand Data (High Order Byte) 
5 Index Register Plus Offset + 1 Operand Data (Low Order Byte) 


ー ト 











ASL LSR | 6 


ASR_NEG 
CLR ROL Address Bus FFFF 


] 
2 Op Code Address + 1 Offset 
e 

COM ROR 4 Index Register Plus Offset 
5 
6 


Low Byte of Restart Vector 
Current Operand Data 

Low Byte of Restart Vector 
iNew Operand Data 





DEC TST* Address Bus FFFF 
INC 選 Index Register Plus Offset 


1 
1 
1 
0 
0 
Op Code Address 1 Op Code 
1 
1 
1 
1 
0 
Op Code Addiess | Op Code 






































CPX 6 1 1 
SUBD ジウ Op Code Address + 1 1 Offset 
ADDD 3 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart VectoOr 
4 Index Register + Offset 1 Operand Data (High Order Byte) 
5 index Register + Offset + 1 1 Operand Data (Low Order Byte) 
6 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
JSR 6 1 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Offset 
3 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
4 index Register + Offset 1 | First Subroutine Op Code 
ら Stack Pointer 0 Return Address (Low Order Byte) 
の 6 Stack Pointer - 1 Return Address (High Order Bytej 
* TST 命令 の み , 6 サイ クル 目 は 次 の よう に な り ま す 。AB ニ = ニ FFFF, R/W=1, DB=Low Byte of Restart Vector. (次 頁 に 続く ) 


HITACHI 33 


HD68PO1SO,HD68PO01VO5,HD68PO1V07,.HD68PO1MO 








表 12 命令 の 各 サ イク ル ご と の 動作 


Address Mode & Cycle 0 R/W 


EXTENDED 









Op Code Address Op Code 







































































































Op Code Address + 1 Jump Address (High Order Byte) 
Op Code Address+ 2 Jump Address (Low Order Byte) 
ADC EOR 4 Op Code Address 1 Op Code 
ADD LDA Op Code Address + 1 1 Address of Operand 
AND ORA Op Code Address + 2 1 Address of Operand (Low Order Byte) 
BIT SBC Address of Operand 1 Operand Data 
CMP SUB 
STA 4 1 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Destination Address (High Order Byte) 
3 Op Code Address + 2 1 | Destination Address (Low Order Byte) 
4 Operand Destination Address 0 Data from Accumulator 
LDS 5 1 Op Code Address ] 1 Op Code 
LDX 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand (High Order Byte) 
LDD 3 Op Code Address + 2 1 Address of Operand (Low Order Byte) 
4 Address of Operand 1 Operand Data (High Order Byte) 
5 Address of Operand + 1 1 Operand Data (Low Order Byte) 
STS 5 1 Op Code Address 1 Op Code 
STX 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand (High Order Byte ) 
STD 1 Op Code Address + 2 | 1 Address of Operand (Low Order Byte) 
4 Address of Operand 0 Operand Data (High Order Byte) 
5 Address of Operand + 1 0 Operand Data (Low Order Byte) 
ASL LSR | 6 1 | Op Code Address 1 Op Code 
ASR NEG 2 Op Code Address + 1 1 Address of Operand (High Order Byte) 
CLR ROL 3 Op Code Address + 2 | 1 Address of Operand (Low Order Byte) 
COM ROR 4 Address of Operand 1 Current Operand Data 
DEC TST~ 5 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
INC 6 Adaress of Operand 0 | New Operand Data 
CPX 1 Op Code Address ] 1 Op Code 
SUBD 2 Op Code Address + 1 1 Operand Address (Hiqgh Order Byte ) 
ADDD 3 Op Code Address + 2 1 Operand Address (Low Order Byte) 
4 Operand Address 1 Operand Data (High Order Byte) 
5 Operand Address + 1 1 Operand Data (Low Order Byte) 
6 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
JSR 1 Op Code Address Op Code 
2 Op Code Address + 1 Address of Subroutine (High Order Byte) 
3 Op Code Address + 2 Address of Subroutine (Low Order Byte) 
4 Subroutine Startinqg Address Op Code of Next instruction 
5 Stack Pointer Return Address (Low Order Byte) 





Stack Poijnter - 1 


〇 〉 


Address of Operand (Hiqh Order Byte) 









* ま TST 命令 の み , 6 サイ クル 目 は 次 の よう に な り ま す 。 AB ニテ FFFF, R/W= テ 1, DB= テ Low Byte of Restart Vector. (次 頁 に 続く ) 
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命令 の 各 サ イク ル ご と の 動作 





RW | 。 還 還 還 
Address Bus 関 6 Data Bus 
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IMPLIED 9 
ABA DAA SEC Op Code Address Op Code 
ASL DEC SEI Op Code Address + 1 Op Code of Next Instruction 
ASR_INC SEV 
CBA LSR TAB 
CLC NEG TAP 
CLI NOP TBA 
CLR ROL TPA 
CLV ROR TST 
COM SBA Ed 購 _ 
ABX 3 1 Op Code Address | 1 Op Code 
の Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
3 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
3 ASLD 93 1 Op Code Address 1 Op Code 
LSRD 2 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
9 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
DES 01 1 Op Code Address 1 | Op Code 
INS 2 Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
」 3 Previous Register Contents 1 | Irrelevant Data 
INX 3 1 Op Code Address 1 Op Code 
DEX の Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
還 3 Address BusFFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
PSHA 3 1 Op Code Address 1 Op Code 
PSHB 2 Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
3 Stack Pointer 0 。 | Accumulator Data 
TSX 3 1 Op Code Address 1 Op Code 
4 Op Code Address + 1 1 Op Code of Next (nstruction 
3 Stack Pointer 1 Irrelevant Data 
TXS 3 1 Op Code Address | 1 Op Code 
の | Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
3 | Address Bus FFFF 1 | Low Byte of Restart Vector 
PULA 4 1 Op Code Address 1 Op Code 
PULB ノ Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
3 Stack Pointer 1 Irrelevant Data 
4 Stack Pointer + 1 1 | Operand Data from Stack 
PSHX 4 1 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
3 Stack Pointer 0 Index Redgister (Low Order Byte) 
4 Stack Pointer - 1 0 Index Reqgister (High Order Byte) 
PULX 5 1 | Op Code Address | 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
1 Stack Pointer 1 Irrelevant Data 
4 Stack Pointer + 1 1 | Index Register (Hiqgh Order Byte) 
島 Stack Pointer +2 1 Index Register (Low Order Byte) 
RTS 5 1 Op Code Address 1 Op Code 
の 4 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
| 23 Stack Pointer 1 Irrelevant Data 
4 Stack Pointer + 1 1 Address of Next Instructlon 
(High Order Byte) 
5 Stack Pointer+ 2 1 Address of Next Instruction 
(Low Order Byte) 
WAI* 9 1 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 Op Code of Next Instruction 
3 Stack Pointer 0 Return Address (Low Order Byte) 
4 Stack Pointer 一 1 0 Return Address 
* WAI 命 令 に より Wait 中 は 次 の よう に な り ま す 。AB=Stack Pointer 一 7 ET DBSlRPBIeWH Data . (次 頁 に く ) 
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表 12 命令 の 各 サ イク ル ご と の 動作 





















































上 oy 計 ーー ーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーー 
2 Cycles 8 Addiess Bus Data Bus 
WAI | 5 | Stack Pointer 一 2 0 | Index Reqister (Low Order Byte) 
6 Stack Pointer 一 3 0 Index Register (High Order Byte) 
7 Stack Pointer 一 4 0 Contents of Accumulator A 
8 Stack Pointer 一 5 0 Contents of Accumulator B 
9 Stack Pointer 一 6 0 Contents of Cond. Code Redister 
MUL | 1o 1 Op Code Address | 1 | op code 
の Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
3 Address Bus 上 FFF | 1 Low Byte of Restart Vector 
4 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
5 Address Bus FFFF | 1 Low Byte of Restart Vector 
6 Address Bus FFFF | 1 Low Byte of Restart Vector 
7 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
9 | Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
9 Address Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
10 Address Bus F 上 FFF 1 Low Byte of Restart Vector 
RTI 10 1 Op Code Address 1 OpCode 
2 Op Code Address + 1 1 Irrelevant Data 
う 3 Stack Pointer 1 Irrelevant Data 
4 Stack Pointer + 1 1 Contents of Cond. Code Red. 
from Stack 
5 Stack Pointer+ 2 1 Contents of Accumulator B 
from Stack 
6 Stack Pointer+3 1 Contents of Accumulator 
| from Stack 
Stack Pointer + 4 1 Index Reqgister from Stack 
(High Order Byte) 
8 Stack Pointer + 5 1 | Index Register from Stack 
(Low Order Byte) 
9 Stack Pointer + 6 1 Next Instruction Address from 
| Stack (High Order Byte) 
10 Stack Pointer+ 7 1 Next Instruction Address from 
Stack (Low Order Byte)} 
SWI l 了 4 1 6 Op Code Address 1 Op Code 
2 Op Code Address + 1 1 lrrelevant Data 
3 Stack Pointer 0 Return Address (Low Order Byte) 
4 Stack Pointer 一 1 0 Return Address 
(Hiqgh Order Byte) 
Stack Pointer 一 2 Index Register (Low Order Byte) 








5 0 

6 ack Pointer 一 3 0 Index Register (High Order Byte) 
7 Stack Pointer 一 4 0 Contents of Accumulator A 
8 Stack Pointer 一 5 0 Contents of Accumulator B 
9 0 
0 1 
1 1 








Stack Pointer 一 6 Contents of Cond. Code Redgister 
Stack Pointer 一 7 
Vector Address FFFA (Hex) | 


Irrelevant Data 
Address of Subroutine 
(Hiqgh Order Byte) 


Vector Address FFFB (Hex) | 1 Address of Subroutine 
| (Low Order Byte) 




























Return Address (Low Order Byte) 
Return ム 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー… 











EE 5 
BCC BHT BNE 3 1 Op Code Address 1 Op Code 
BCS BLE BPL 2 Op Code Address + 1 1 Branch Offset 
BEQ BLS BRA 3 Adgdress Bus FFFF 1 Low Byte of Restart Vector 
BGE BLT BVC 
BGT BMT BVS 
BRN 昌 ー ] 
BSR 6 1 Op Code Address 1 | Op Code 
有 2 Op Code Address + 1 1 Branch Offset 
3 Address Bus F 上 FFF 1 Low Byte of Restart Vector 
4 Subroutine Starting Address 1 Op Code of Next Instruction 
5 Stack Pointer 0 
6 Stack Pointer 一 1 0 
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@ 未定 義 命 令 の 動作 概要 9 の es。、 入 5) 有 B。 9 の オペ ヨー トド を 突 条 する る アクラ 
HD68P01 は 36 種 類 の 未定 義 命令 が あり ます 。 これら ムカ ウン タ の 値 が カウ ント アッ プ さ れ 続 け 。 リ セッ ト 信 
の 未定 義 命 令 が 実行 きれ る と , MPU 内 部 の レジ スタ や ぢ が 入力 され る まで MPU は 停止 し ませ ん 。 こ の コー ド 
メモ リ の 内 容 な ど が ラン ダム に 変更 さき され る こと が あり ま は , LSI の テス ト 時 に 使用 する も の で す 。 
表 18 オペ コー ド マ ッ プ 
HD68P01 MICROCOMPU TER INSTRUCTIONS 
ーー 
了 IA 半 ACCA or SP ACCB or X 
6 て | ロ 1INDIEXT レ ーーーー 
| IMM| DIR | ND | BT IMM| DIR | IND | EXT 
0000 0001 0010 o011 |o1oolo1o1 縛 eei 1100|1101|1110 1111 
| Lo 0 1 2 3 条 リ 96 出る 9 | A ] 紅 26、 | 本 條 境 | 甘 
1 中 
0000 TSX NEG SUB | o 
0001| 1 INS 半生 CMP | 1 
Oo10| 2 2 PULA(+ 1) SBC 2 
0011 3 PULB( 1) COM ま SUBD (2) | * ADOD (+2) | 3 
0100| 4 LSRD(+1) | レー Bcc DES LSR AND 4 
| 則 耳 
0101| 5 |ASLD( エ 1) BCS ITxs 0 BIT 5 
| ーー ae ーー ー 十 ei ーー 1 ーー 人 nm 才 hs 
0110| 6 ITAP TAB IlBNE IPSHA ROR LDA 6 
lo111| 7 |TPA ITBA BEO IPSHB ASR 間組 | STA 関 | STA 7 
トーー ーーーー ト ーー 本 | ーー - - = = 
1000| 8 IINX(E1) | ンー ンプ Hsve IPULX( 二 2) ASL EOR 8 
loot 9 IDEx(+1) |DAA BVS IRTS( 十 2) ROL ADC 9 
1010 A lcLv BPL ABX DEC ORA AI 
1011| B ISEv IABA BMI HI | コシ 1 ADD B 
ーー + ーーーーー 一 十 ーーーー ーーーー ーー | 
1100| Cc lcLc BGE IPSHX( 二 1) INC * | CPX( 寺 2) |* 1 LDD(+1) |c | 
1101」D ISEC BLT IMUL( 寺 7) TST は JSR ( 填 2) 人 STD ( 十 1) D 
了 ゴ 導 EE 征 al 
1110 E |cLI BGT IWAI(+6) **ー |JMP(-3)|* | LDS(+1) |* | LDx(+H1) |E 
1111|F |SEI BLE SWwI(+9) CLR 放 SS (1) ] 和 9 SG きき 0 山地 
BYTE 」 | っ 」 ko od 「 | 
226eul 2 | 29 が | 1 ぞ 3 の 20 9 に 2 ン s|2 ン 4 8 ン 4| 2 ン 2 2 ブ 3 | 3 ン 4 
(人 示 義 の オペ ロー ド で す : 
2.(  ) 内 の 数 字 は , その 命令 の サイ クル カウ ント に 加え て くだ さい 。 
3 . 下記 の 例 令 は すべ て 3 バイ ト 命 令 で あり 、 表 中 に "*” で 示し て いま す 。 
SUBD, CPX, LDS、ADDD, LDD, LDX の イミ デ ャ エイ ト ア ドレ ッ シ ン グモ ー ド お よび 8F. CD,. CF の 未定 義 オ ペコ ー ド 
4 . 4E, 5E の オペ コー ド は 1 バイト /co サイ クル 命令 で あり , 表 中 に "*※※" で 示し て いま す 。 
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(ヨゴ HO + オヨ + ヨコ ヨロ 」) 1dnJe1u1 1OS 
1dnJJgjul AO は 49AO J9UJIL 

1dnJe1ul 9』Bduuo つ 1ndnnO 

1dn』Je1ul 9Jn1deO 1ndUI 

! segnbed 1dnJJg1U1 9IdB35BA 

1dn』Jg1u1 9J8BAJOS 

1dnJ』81uU1 9IdBSBIA~UON 


(ヨゴ ヨ O + オヨ Q)・ ヨ 1 + ヨ ヨ 上 < ヨ 1」 = 19S。 
入 


由 
*Od け ぇ 1OS) 
N 入 








ドー オーク 一 選 ど や が 選 玉 図 





rdaaoaaa | ios 
ココ 233』 | 3O」 | 
saa ad | 330 | 
cad 93a』 | ao | 
6 ココ aa | 'ogl | 
aaad vaad | ws | 


Od て - 』O128 入 





















91S15ad DO づつ uOI!PuUOO 





+ 












oO ヨコ YX "2d 
9161S 9uIH2BM 261S 





1 て dATI 


N 
「 
N 


ヨ エ 19 ヨ X ヨ 


IAS 
J1Sul 
1X9N 


| で dLI 
N 
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Vcc Vcc 
MISC ーーーー つ ラー Enable Enable 
ヒー ご コ NMI | NMI 
IRO [ = IRO, 
Vcc Standby Port 3 Vcc Standby 
RES 8 Transfer RES 
Lines 
Port 1 HD68PO01 ' HD68P01 Port 1 
8 17O 8 1/O Lines 
Lines 
P 呈 、Port 2 Port 2 “ GRG 
Ort 4 Ort SC 
8 1/O Lines 5 1/O Lines 5 /O Lines 電 ITES 
| SCI SCI 
16 Bit 「imer 16 Bit Timer 
Vss Vss 


図 25 HD68P0O1 MMCUD シ ング ル チ ッ プ デ ュ アル プロ セッ サ 構 成 





















= HD68P01 に "3Ble 
0 MCU 
Address 
8 Strobe 8 
Latch 電 
8 
HD68P01 Enable NB | 
| mo 
二 3 oM 
3 円 * 
| Peripheral 証 | 
| Adapter | ーー テ GPIA 
還 ュ = (General ' 
|  -| Purpose | 
Interface 
ト | ie に ES ま 0 
Address Data 
Bus Bus Address Bus Data Bus 
図 26 HD68PO1 MCU エ クス パン ディ ッ ド ノン マル 図 27 HD68P01 MCU エ クス パン ディ ッ ト マ ル 
チ プ レッ クス モー ド チ プ レッ クス モー ド 
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較 HD6801S, HD6801V と し て 使用 する 場合 

HD68P01 を HD6801S と し て 使用 する に は , ROM 使 用 
空間 を メモ リア ドレ ス の $F800 番地 か ら 2k バ イト まで 
と し て くだ さい 。 こ の と き メ モリ アド レス の S$E0O0O 番 地 
か ら $PF7FF 番地 まで は 使用 で きま せん 。 その 他 の メモ 
リア ドレ ス 空 間 (65k ワー ド 以 内 ) は ,HD6801S と 同じ 
で あり , 使用 可能 で す 。 
HD68P01 を HD6801V と し て 使用 する に は , ROM 使 用 
昌 間 BRIEF 
と し て くだ さい 。 こ の と き メ モリ アド レス の $E000 番 地 
$EEHE 番地 まで は 使用 で きま せん 。 その 他 の メモ 
リア ドレ ス 空 間 (65k ワー ド 以 内 ) は , HD6801V と 同 ド 
で あり , 使用 可能 で す 。 


圏 EPROM 捨 載 形 8 ビッ トシ ング ル チ ッ プ マ イク ロコ ン 
ビュ ー タ 使用 上 の 注意 
本 製品 は バッ ケー ジ 上 面 に ビン ソケット を 設け た 特殊 
な 構造 を し て いま す の で . 使用 する 場合 。 次 の 点 に 留意 

GASS VS 

(1) ビ ピン ソケット 端子 に は LSI 端 子 と 同様 に 導電 気 電圧 , 
サー ジ 電 圧 な ど 最大 定格 以上 の 過電圧 を 印加 し な いよ 















2 
EPROM( 24 ピ ン ) を 使用 する 場合 は マー ク 捧 印 側 に 
め て 差 込 ん で くだ さい 。 こ の 場合 、 イン デ ッ 0 の 
4 ピン は 開放 状態 に し ます 。 

(3) 本 製品 を マス ク ROM 形 8 ビッ トシ ング ルナ チ ナップ マイ ク 
ロコ ンピュータ と 同様 に シス テム 製品 に 組 込 む 場合 に 
は 、EPROM 端 子 と ピン ソケット と の 接触 性 を 良好 に 
保つ だ た め に 次 の こと を 守っ て くだ さい 。 

(a) プリ ント 基板 な ど に は ん だ 付け する 場合 は , LSI 端 
和 0E DPIODD 
に し て くだ さい 。 それ 以 上 の 温度 ある い は 長い 時 
間 熱 し ます と ピン ソケット を 固定 し て いる は ん だ 
が 溶解 し , ソケット が 抜け る こと が あり ます 。 

(b) は ん だ 付 後に フラ ックス 洗 光 を 行う と き や 基 板 に 

ー テ ィング を 行う と き に , 洗浄 液 や コー ト 剤 が 
ビジ ツケ タッ ド ト ほ 入ら かい よう 肖 六 し て くだ きい ツク 
ックス や コー ト 剤 に よっ て ピン ソケット の 接触 性 
が 劣化 する こと が あり ます 。 

(c) 常時 振動 し て いる 場所 , シス テム で の 恒久 的 な 使 
用 は な る べく 選 け て くだ さい 。 

(d) EPROM の 抜 差し を 繰り 返し た ピン ソケット は 新 
し いも の より 接 人 秋 性 が 損なわ れ て いま す 。 シ ス フ 7 
ム 製 品 に 組 込 む 場合 に は な 人 新しい 製品 を 使 
用 すず 注 と を お すす めし ます 。 

な お , 不明 の 点 は 当社 営業 担当 に ご 相談 くだ さい 。 
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うに 注意 し て くだ さい 。 LSI の 永久 破壊 と なみ る こと が 
あり ます 
= 
し 
| ロ レイ ン デ ックス 側 の 4 ビン は 月 上 
io 。 ヽ og 
j 7 ] 
MOSS os 1 
〇 〇 
6 9 日 24 ビ ピン の EPROM は イン デン 
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9 (⑲ 画 
〇 O 
〇 〇 
〇 〇 O ヒ 
〇 〇 
人 2gi JAPAN 
HD68PO1 VO7 
電子 事業 本 部 
電子 部 品 営業 本 部 


栃木 電子 部 品 営業 所 西 那 須 野 (02873) 6 -3312 
多摩 電子 部 品 営業 所 川 (0425) 27-0410 
関西 支店 阪 (06)203-5781( 代 ) 
九州 支店 福 岡 (092)74 に 5831( 代 ) 
中 部 支店 名 古屋 (052)25|-3111( 大 代 ) 
北海 道 支店 札 幌 (01)261-3131( 大 代 ) 
マイ コン に つい て の 総合 情報 セン ター 
日 立 マ イコ ン セ ンタ ー “GAIN” (03) 253-1405( 代 ) 


オ 昌 











茨城 電子 部 品 営業 所 勝 田 (0292) 74-40Il 


東北 支店 仙 台 (0222) 23-0I2I( 代 ) 
金沢 営業 所 金 沢 (0762) 63-2351( 代 ) 
中 国 支店 広 島 (082) 223-4III( 代 ) 
四国 支店 高 松 (0878) 3|-2III( 代 ) 

















